முழுப்பதிப்புரிமையுடையது ma அந்தரங்கமானது 


இலங்கைப்‌ பர்ட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ 
க.பொ.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 


14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ 
(புதிய / பழைய பாடத்திட்டம்‌) 
புள்ளீயீடும்‌ திட்டம்‌ 


இந்த விடைத்தாள்‌ பரீட்சகர்களின்‌ உபயோகத்துக்காகத்‌ தயாரிக்கப்பட்டது. பிரதம பநீட்சகர்களின்‌ 
கலந்துரையாடல்‌ நடைபெறும்‌ சந்தர்ப்பத்தில்‌ பரிமாறிக்கொள்ளும்‌ கருத்துக்களுக்கிணங்க, 
இதில்‌ உள்ள சில விடயங்கள்‌ மாறலாம்‌. 


இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன 
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க.பொ.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பர்ட்ளச - 2020 
14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌. 
புதிய /பழைய பாடத்திட்டம்‌ 
புள்ளி வழங்கும்‌ விதம்‌ 


1 x 50 = 50 


மொத்தப்‌ புள்ளிகள்‌ 





14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.வா.த (உயர்‌ தரப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


விடைத்தாள்களுக்குப்‌ புள்ளியிடும்‌ போதும்‌, புள்ளிப்பட்டியலில்‌ புள்ளிகளைப்‌ பதியும்‌ போதும்‌ ஓர்‌ அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையைக்‌ 


விடைத்தாள்களுக்குப்‌ புள்ளியிடல்‌ - பொது நுட்ப முறைகள்‌ 


கடைப்பிடித்தல்‌ கட்டாயமானதாகும்‌. அதன்பொருட்டு பின்வரும்‌ முறையில்‌ செயற்படவும்‌. 


1. 


2. 


விடைத்தாள்களுக்குப்‌ புள்ளியிடுவதற்கு சிவப்பு நிற குமிழ்முனை பேனாவை பயன்படுத்தவும்‌. 
சகல விடைத்தாள்களினதும்‌ முதற்பக்கத்தில்‌ உதவிப்‌ பரீட்சகரின்‌ குறியீட்டடண்ணைக்‌ குறிப்பிடவும்‌. இலக்கங்கள்‌ 
எழுதும்போது தெளிவான கலக்கத்தில்‌ எழுதவும்‌. 


. இலக்கங்களை எழுதும்போது பிழைகள்‌ ஏற்பட்டால்‌ அவற்றைத்‌ தனிக்கோட்டினால்‌ கீறிவிட்டு, மீண்டும்‌ பக்கத்தில்‌ சரியாக 


எழுதி, சிற்றாப்பத்தை இடவும்‌. 
ஒவ்வொரு வினாவினதும்‌ உபபகுதிகளின்‌ விடைகளுக்காக பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியை பதியும்‌ போது அந்த 
வினாப்பகுதிகளின்‌ இறுதியில்‌ A இன்‌ உள்‌ பதியவும்‌. இறுதிப்‌ புள்ளியை வினா இலக்கத்துடன்‌ = இன்‌ உள்‌ பின்னமாகப்‌ 


பதியவும்‌. புள்ளிகளைப்‌ பதிவதற்கு பரீட்சகர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிரலை உபயோகிக்கவும்‌. 
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பல்தேர்வு விடைத்தாள்‌ (துளைத்தாள்‌ ) 


1. க.பொ.த... தறி மற்றும்‌ தகவல்‌ தொழிநுட்பப்‌ பரீட்சைக்கான துளைத்தாள்‌ திணைக்களத்தால்‌ வழங்கப்படும்‌. சரியாக 
துளையிடபட்டு அத்தாட்சிப்படுத்திய துளைத்தாள்‌ தங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும்‌. அத்தாட்சிப்படுத்திய துளைத்தாளைப்‌ 
பயன்படுத்துவது பரீட்சகரின்‌ கடமையாகும்‌. 


2. அதன்பின்னர்‌ விடைத்தாளை நன்கு பரிசீலித்துப்‌ பார்க்கவும்‌. ஏதாவது வினாவுக்கு, ஒரு விடைக்கும்‌ அதிகமாக குறியிட்டிருந்தாலோ, 
ஒரு விடைக்காவது குறியிடப்படாமலிருந்தாலோ தெரிவுகளை வெட்டிவிடக்கூடியதாக கோடொன்றைக்‌ கீறவும்‌. சில வேளைகளில்‌ 
பரீட்சார்த்தி முன்னர்‌ குறிப்பிட்ட விடையை அழித்துவிட்டு வேறு விடைக்குக்‌ குறியிட்டிருக்க முடியும்‌. அவ்வாறு அழித்துள்ள போது 
நன்கு அழிக்காது விட்டிருந்தால்‌, அவ்வாறு அழிக்கப்பட்ட தெரிவின்‌ மீதும்‌ கோடிடவும்‌. 


3. துளைத்தாளை விடைத்தாளின்‌ மீது சரியாக வைக்கவும்‌. சரியான விடையை VY அடையாளத்தாலும்‌ பிழையான விடையை O 
அடையாளத்தாலும்‌ இறுதி நிரலில்‌ அடையாளமிடவும்‌. சரியான விடைகளின்‌ எண்ணிக்கையை அவ்வவ்‌ தெரிவுகளின்‌ இறுதி 
நிரையின்‌ கீழ்‌ அத்துடன்‌ அவற்றை கூட்டி சரியான புள்ளியை உரிய கட்டத்தில்‌ எழுதவும்‌. 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


கட்டமைப்பு கட்டுரை விடைத்தாள்கள்‌ 

1. பரீட்சார்த்திகளால்‌ விடைத்தாளில்‌ வெறுமையாக விடப்பட்டுள்ள இடங்களையும்‌, பக்கங்களையும்‌ குறுக்குக்‌ கோடிட்டு 
வெட்டிவிடவும்‌. பிழையான பொருத்தமற்ற விடைகளுக்குக்‌ கீழ்‌ கோடிடவும்‌. புள்ளி வழங்கக்கூடிய இடங்களில்‌ v 
அடையாளமிட்டு அதனைக்‌ காட்டவும்‌. 

2. புள்ளிகளை ஓவலண்ட்‌ கடதாசியின்‌ இடது பக்கத்தில்‌ குறிக்கவும்‌. 

3. சகல வினாக்களுக்கும்‌ கொடுத்த மூழுப்‌ புள்ளியை விடைத்தாளின்‌ முன்‌ பக்கத்திலுள்ள பொருத்தமான பெட்டியினுள்‌ 
வினா இலக்கத்திற்கு நேராக 2 இலக்கங்களில்‌ பதியவும்‌. வினாத்தாளில்‌ உள்ள அறிவுறுத்தலின்‌ படி வினாக்கள்‌ தெரிவு 
செய்யப்படல்‌ வேண்டும்‌. எல்லா வினாக்களினதும்‌ புள்ளிகளும்‌ முதல்‌ பக்கத்தில்‌ பதியப்பட்ட பின்‌ விடைத்தாளில்‌ மேலதிகமாக 
எழுதப்பட்டிருக்கும்‌ விடைகளின்‌ புள்ளிகளில்‌ குறைவான புள்ளிகளை வெட்டி விடவும்‌. 

4, மொத்த புள்ளிகளை கவனமாக கூட்டி முன்‌ பக்கத்தில்‌ உரிய கூட்டில்‌ பதியவும்‌. விடைத்தாளில்‌ வழங்கப்பட்டுள்ள 
விடைகளுக்கான புள்ளியை மீண்டும்‌ பரிசீலித்த பின்‌ முன்னால்‌ பதியவும்‌. ஒவ்வாரு வினாக்களுக்கும்‌ வழங்கப்படும்‌ 
புள்ளிகளை உரிய விதத்தில்‌ எழுதுவும்‌. 


புள்ளிப்பட்டியல்‌ தயாரித்தல்‌ 
இம்முறை சகல பாபங்களுக்குமான இறுதிப்புள்ளி குழுவினுள்‌ கணிப்பிடப்படமாட்டாது. இது தவிர ஒவ்வொரு வினாப்‌ 
பத்திரத்துக்குமான இறுதிப்புள்ளி தனித்தனியாக புள்ளிப்பட்டியலில்‌ பதியப்பட வேண்டும்‌. பத்திரம்‌ ] ற்கான பல்தேர்வு 
வினாப்பத்திரம்‌ மட்டும்‌ இருப்பின்‌ புள்ளிகள்‌ இலக்கத்திலும்‌ எழுத்திலும்‌ பதியப்பட வேண்டும்‌. 51 சித்திரப்‌ பாடத்திற்குரிய 1, 
11, மற்றும்‌ 111 ஆம்‌ வினாப்பத்திரங்களுக்குரிய புள்ளிகளை தனித்தனியாக புள்ளிப்பட்டியலில்‌ பதிந்து எழுத்திலும்‌ எழுதுதல்‌ 
வேண்டும்‌. 


௦௦௦ 
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விடைத்தாளில்‌ தரப்பட்டுள்ள இடத்தில்‌ உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக, 

விடைத்தாளின்‌ மறுபக்கத்தில்‌ தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக்‌ கவனமாக வாசித்துப்‌. பின்பற்றுக... : 
1 தொடக்கம்‌ 50 வரையுள்ள வினாக்கள்‌ ஒவ்வொன்றுக்கும்‌ (1), (2), (3), (4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட | 
விடைகளில்‌ சரியான அல்லது மிகப்‌. பொருத்தமான விடையைத்‌ தெரிந்‌ெ கடுத்து, அதனைக்‌ குறித்து | 


நிற்கும்‌ இலக்கத்தைத்‌ ப்பு அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில்‌ புள்ளடி (x) இடுவதன்‌ 
மூலம்‌ காட்டுக, - 





3 t கணிப்பான்கள்‌ பயன்ப டுத்த இடமளிக்கப்‌ 


NPN திரான்சிஸ்ரறை ர வகைகு க்கும்‌ குறியிட்டைத்‌ தெரிவுசெய்க. ' 





த இலங்கைய யில்‌ வீட்டு மின்‌ வி நியோகத்தின்‌ qiias ழ்‌ மிஹன்‌ மத்தன்‌ 


(1) 49.5 Hz (2) 50Hz.... « 3) 505Hz. - மூ... இ... 


. இரசத்தின்‌ நாய்‌ 13.6 ஆகும்‌, 700 mim நீன இரச 1 நிரலின்‌ அடியில்‌ osha அமுக்கம்‌ சமன வது, 


(9௫9.81 ms? எனக்‌ கருதுக.) | 
(1) | atm (2) 100 kN My (3) 100 kPa (4) 93391 Pa (5) 101396 Pa 


உயரமான கட்டடமொன்றின்‌ உச்சியிலிருந்து. பந்தொன்று விடுவிக்கப்பட்டது. பின்வருவனவற்றில்‌ வளியில்‌ 


பந்தின்‌ இயக்கத்தைக்‌ காட்டும்‌ ஆர்முகேல்‌ - நேர. வரைபு எது? (வளியில்‌ தடை இல்லை எனக்‌ கருதுக) 


ப ) a (2) a 
= 5 பம 





a 





பப ய்ய பபப த்‌ a AA 
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ல) ae D a go தலை ae ளிக்க 
ர k 


AG Liles Popara d 





0. ர. ee அந்தரங்கமானது 
SS EEE ee ee 
த, நுண்மானித்‌ திருகுக்‌ கணிச்சியின்‌ மூலம்‌ பெறப்பட்ட வேலைப்பாகமொன்றின்‌ - அளவீடு... உருவில்‌ | 
காட்டப்பட்டூள்ளது.. நுண்மானித்‌. திருகுக்‌ கணிச்சி பூச்சிய வழு. அற்றதாகும்‌. இந்த திருகுக்‌ கணிச்சியின்‌ 
இழிவெண்ணிக்கை ( 001 mm 1 ஆகும்‌... கீழே ப்‌ காட்ட Chit லிக்‌ a Prieta BOGS : கணிச்சியின்‌ 
- வாசிப்பு யாவ? os 





(1) 20.33 mm இ 20.66 mm G) 22. 33 mm @ 25,30 mm ae o 22.00 mm. 


6. Sessa po கணினி அலகொன்றின்‌ கன்பொருள்‌. அல்லாத சாதனம்‌ யக டட ப்‌ 


(4) தெரிலிப்பி. ௫) நிகற்றிலைத்‌ நேக்க வெளி (online stor age space) ப்‌ 





7. பின்வரும்‌ சுற்று 'வரிப்படங்களைக்‌ கருதுக. 








LSV 


| = ழ்‌ ன்‌ PA 





3 = 1kQ 


மேற்குறித்தவற்றுள்‌ மிகக்‌ குறைவான டத்தில்‌. கொண்ட சுற்று/சுற்றுகள்‌ யாது/்யாவை? 
(1) A மாத்திரம்‌ (2) B மாத்திரம்‌ பது D மாத்திரம்‌ 
4 A,B ஆகியன மாத்திரம்‌. . . .) 6, ஆகியன மாத்திரம்‌ ... 


தத்தத்‌ 


8. பொறிக்கூறொன்றின்‌ எறியக்காட்சி பின்வரும்‌ உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 






A 


முறையே A,B,C,D, E எனப்‌ பெயரிடப்பட்டுள்ள கோடுகளின்‌ வகைகள்‌ யாவை? 

(1) பருதி புறவருவக்‌ கோடு, மத்திய கோடு, மறை கோடு, நடிப்புக்‌ கோடு, பரிமாணக்‌ கோடு — 
(2) பகுதி புறவருவக்‌ கோடு, மத்திய கோடு, மறை கோடு, பரிமாணக்‌ கோடு, நடிப்புக்‌ கோடு 
(3) பகுதி புறவுருவக்‌ கோடு, மறை கோடு, மத்திய கோடு, நீடிப்புக்‌ கோடு, பரிமாணக்‌ கோடு. 
(4) பகுதி புறவருலக்‌ கோடு, மறை கோடு, மத்திய கோடு, பரிமாணக்‌ கோடு, நீடிப்புக்‌ கோடு 
(3) நீடிப்ப க்‌ கோடு, மத்திய கோடு, மறை கோடு, பகுதி புறவுருவக்‌ கோடு, | பரிமாணக்‌ கோடு 


மலைவு sve OAV ANEN PANINI AANA HASAN APONTE SINAN EEE OPED ED eC SATAN VAN NPS 


நக 


A 


wor 
AMON RURAL nev PA AA 
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பப eee mill 


wee வப ANARA APE BARERNA AAAA வக த கம ம பவ று க கிவ விலு மாவி வவ வ லவ வடுக வகு சகு AA AAAA ழு Eo DEIN COO ACOA கலரா ளு AAAA AAAA வலைகளை NACH OCONEE i ப ப்‌ ote, 


là 


அந்தரங்கமானது 









$ 





தே ட. 2 > Ik 
(01506 ` (2) 3kQ (3) 6kQ (4) 9kQ (5) 1262 


10. பின்வரும்‌ வரைபுகளைக்‌ கருதுக. 





பெய்ப்பு 4, பெய்ப்பு B ஆகியவற்றை தருக்கப்‌- பண்ன | பெய்ப்புக்களுட ன்‌. 1 இணைத்த்போது, மேற்குறித்த 
கருக்கப்‌ பயப்பு அவதானிக்கப்பட்டது. இங்கு 5V,0V அகிய. வோல்ற்றளவுகளின்‌ மூலம்‌. முறையே தருக்கம்‌ “1”, 

தருக்கம்‌ '0' ஆகியன பண்டித்‌ ப a மேற்கு mee ப a உ aca Ganera தருக்கப்‌ 
படலையை இனற்காண்க, 7 


(1) AND (2) OR 2 NOT 010 இ ர 


11.உறாய்வற்ற கப்பித்‌ தொகுதியில்‌ 100kg திணிெ வான்று கொங்கனி வம்‌ இள்ள. து உருவில்‌ காட்ட a Genes 
ன்‌ ச... தி்‌ டே 'ஹுவதற்கு து சுயா தீன அ ந்தம்‌. வக்கு பது ௪ alld 


ow, 











“a (ig இ ன i pi DBE 
‘50g ௫ 100g 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


பதத வு த வவ ய ANNAN AAAS AAA AAA துவலை வுவ பவ வுவு NAPA SOYA RAAT ee CCT ட i $ EER ல 












| 13. பாலமொன்றில்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்ற்றிமோர்‌ சட்டக்‌ 

| அமைப்பு உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச்‌ சட்டக்‌ அமைப்பு 

-= தொட ர்பான "கூற்றுகள்‌ சில வருமாறு. o மு ae ரட்‌ 
A-உறுப்பு LE இன்‌ விசை 5141 இலும்‌: ர்கள்‌ PA 

B - உறுப்புகள்‌. ML, LK ஆகியவற்றில்‌ நெருக்கல்‌ விசை ON 

wri eae 



















தொ ழிற்படூம்‌, 4 | 

C - கீழேயுள்ள உறுப்புகளின்‌ விசைகள்‌ இழுவிசைகளாகும்‌. என 

D- - உறுப்புகள்‌ NB, NC ஆகியன சட்டக அமைப்பின்‌ 
பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும்‌. 


மேற்குறித்‌ த்தன ற்றுள்‌ சரியான கூற்றுகளாவன, 


(1) A,B, ௦ ஆகியன மாத்திரம்‌ (2) A,B, D ஆகியன மாத்திரம்‌ 
(3) A,C,D ஆகியன மாத்திரம்‌ (4) B,C, D ஆகியன மாத்திரம்‌ 


(5) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌ 


SEAPORTS TUN GLADE TRANS PING SAVIN ANANDA SA AAAA YA VAASAN VOIE A OA Y ADAADA NAARAAN PAE ADAAN AAD AAD AAAA வலமக மகவு DRAGAN EN MELE DRESS SEEESSOOIESSPOESSE வம மவ ORNATE N NY OPAPP AP 


ப ப பப ப பபப பபப. ப. ப  ப்்டடடட்ட்ட ப்ப ட்ட்ட்டட்டடடடட்ட்ட்டட்ட்ட்ட்ட்டடட்டட்ட்ட்டடடட்பயய்‌ 
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Du wW னன்‌ த ù /யன்படுத்தப்படும்‌ “பித்தளைத்‌ “திருகாணி | 
G Semicon வரம்‌ கற்றுகளைம்‌. கரு ர்‌ த்‌ க்‌ க்க ர ப டல 





அதன்‌ “கூம்பி வடிவம்‌,  திருகாணிச்‌ செலுத்தி மூலமாகத்‌ A ருகாணியை திருகி உள்ளே... 
செலுத்துவதற்கு உதவும்‌. 
திருகாணியின்‌ சுகுளியுறாப்‌ புரிகளிலுள்ள உ.ராய்வுத்‌ தடை 
மூலம்‌ திருகாணி இறுகப்‌ பிடித்து வைத்‌ த்திருக்கப்படும்‌. 

| திருகாணித்‌ தண்டு இழுவிசைத்‌ - தடையை வழங்கும்‌ . என ` 
எதிர்‌. ஈர்க்கப்‌ படுகிறது... | 7 


டட pone மூலம்‌ ம ர... என எனக்க பந்தில்‌, 
இவற்றுள்‌ அதன்‌ பயன்பாடு தொடர்பான: சரியான கூற்றுகள்‌ யாவை? 


(1) A,B, ஆகியன மாத்திரம்‌ - D ‘A, B, D ஆகியன மாத்திரம்‌ - இக்‌ c D ஆகியன. மாத்திரம்‌ 
(4) B,C,D பிப்‌ மாத்திரம்‌ (5) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌ 





15, பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. 


A = நுண்ணிய: காபன்‌ “துகள்கள்‌, மனித: சுவ ஈசப்பைகளினுள்‌ சுவாசக்‌ கோளாறுகளை ஏற்படுத்துதல்‌, 

B - இரசம்‌ மீன்களின்‌ உடலில்‌ தேக்கமடையும்‌. க 

C - நிலக்கரியை எரிக்கும்போது © உ ee சாம்பர்க்‌ | ty ash) குவியலில்‌ பா ரர உலோகங்கள்‌ | 
....' செறிந்திருக்கும்‌. ~~ ட தட்டை. அக்டா உடு ள்‌ 08 | 
D - மோட்டார்‌ வாகன வெளியீடுகள்‌, (emissions) பறவைகளின்‌ உடலில்‌ 'தேக்கமடை யும்‌, 











மேற்குறித்தவற்றில்‌ உயிர்த்‌ தேக்கத்தின்‌. (bioaccumulation) விளைவுகளை: விவரிக்கும்‌ - கூற்றுகள்‌ யாவை? 


(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ (2) A,B, D ஆகியன மாத்திரம்‌ (3)A, ஆகியன மாத்திரம்‌ I 
l (4) B,C, D or மாத்திரம்‌ | o se P, = T oes அடல எளி A 


16. சட்டகப்பிடித்‌ தாங்குமுனைப்பொன்‌ றின்‌. (bracket) சமவளவு த்‌ “தோற்றம்‌ es Oa க நச ்‌ 
உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை முறையே A, B ஆகிய (2 
அம்புக்குறிகளின்‌ திசையில்‌ நே நாக்கும்‌. போதான. சரியான. Djaga.. 
எறியங்கள்‌? முறையே யாவை? உ ரத்‌ வட 





ப்‌ HHA AAV CRAM அலகை A ia In Aan Annan வைல an went வலை 
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ESAS ANATOMY IN apse: sean 


17. 


18. 


3 


i மேற்குறித்தவற்றுள்‌ சரியான rile “arena? Sl 
(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ . (2).A,B, ல்‌ மாத்திரம்‌ . 
(3) A,C,D ஆகியன மாத்திரம்‌ (4) 8,019 ஆகியன மாத்திரம்‌ 


19. 


121, 


| 22. 





Sr 


(3) A,C,D ஆகியன மாத்திரம்‌... (4) B, C,D ஆகியன மாத்திரம்‌ 
0) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌ . We ஆட்‌ ஆட De | 
, பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. 


80014நிறை கொண்ட AB எனும்‌ வள்‌ ee காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, 
வைக்கப்பட்டூள்ளது. B இலுள்ள தொடுமேற்பரப்பு ஒப்பமாளதாகும்‌. 
சுவரின்‌ A ணும்‌ இடத்தின்‌ நிலையியல்‌ உராய்வுக்‌ குணகம்‌ . (சுருக்கும்‌... 
கோலுக்கும்‌ இடைப்பட்ட) 0.2 ஆகும்‌. கோலினை வழுக்கிச்‌ செல்லாது . 
வைத்துக்‌ கொள்வதற்காக வழங்கப்பட்‌ வேண்டிய இழிவு விசை P ஆனது, 
(1) 221N (RIN (3) 42114 
(4) 433 N (5) 533 N 
பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. 

A - நீளத்தை அளவிடவென மீற்றர்க்‌ கோலைப்‌ பயன்படுத்தும்டே து இழிவு அளவீடு 0.0005 m ஆகும்‌. 

ட்‌ - சக்தியை (energy) அளவிடும்‌ 51 அலகு கலோரி ஆகும்‌. | 

- 1.5 V ஒளிர்‌ கலங்களின்‌ 51 அலகு கண்டிலா (Cd) ஆகும்‌, | | 
ட - நாக-காபன்‌ AA வகை மின்கலத்தின்‌ பெயரளவு கல்‌ வோல்ற்‌! ற்றளவு 15V ஆகும்‌ 





(5) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌ 


பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக 
A - துணைப்‌ பாகங்களைப்‌ பொருத்துவதற்கு அல்லது கழற்றுவதற்கு முன்னர்‌ மோட்டருக்கான மின்‌ 
வழங்கல்‌ துண்டிக்கப்படல்‌. : ன க ன க 
B அவசர நிறுத்தல்‌ பொத்தான்‌ தொழிற்படூகிறதா என்பதை ere கொள்ளல்‌. 
0 . தரை சுத்தமானதாகவும்‌ வழுக்கும்‌ தன்மை அற்றதாகவும்‌ காணப்படல்‌. . 
D - அளவீடுகளைப்‌ பெறும்போது. சுழற்சி வேகம்‌ குறைக்கப்படல்‌. . ... 
ற்கு றித்தவற்றுள்‌ கடைச்சற்‌ பொறியொன்றினைத்‌ (lathe machine) "தொழிற்‌ ற்படச்‌. செய்யும்‌ போதான | 
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை விவரிக்கும்‌. ந்‌ யாவை? | 













(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ இ (2) A, B,D ஆகியன மாத்திரம்‌ 


A - அரிமரங்களைப்‌ பாதுகாப்பதற்காகப்‌ ர்க பம்‌ வார்ணிஷில்‌ ணவ ததை வத்தில்‌ கரையக்கூடிய 
இயற்கைக்‌ குங்கிலியங்கள்‌ (ரெசின்கள்‌) அடங்கியிருக்கலாம்‌. 

B- நீரிலுள்ள தொங்கல்நிலைத்‌ திண்மங்களை அகற்றுவதற்கு கூ திரளல்‌ காரணியாக அலுமினியம்‌ சல்பேற்று | 
பயன்படுத்தப்படும்‌. l 

C- கண்ணாடி தயாரிப்புக்கான பிரதான sayy சிலிக்கா. ஆகும்‌, | | 

D- இரண்டு பொருள்களிற்கு ஊன்பசையெறுடு இடும்போது அதிக த்‌ னய கொண்ட மேற்பரப்பின்‌ | 
காரணமாக சிறப்பான பிணைப்பு ஏற்படும்‌. 

மேற்குறித்தவற்றுள்‌ இரசாயனச்‌ சேர்வைகளைப்‌ பயன்படுத்துவது தொடர்பான சரியான கூற்றுகள்‌ யாவை? 


(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ (2) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்‌ 
(3) A,C,D ஆகியன மாத்திரம்‌ (4) B,C, D ஆகியன மாத்திரம்‌ 


(5) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌ 
வீரரொருவர்‌ 150 த திணிவுடைய ரெனிஸ்‌ பந்தை ரெனிஸ்‌ மட்டையொன்றினால்‌ அடித்தார்‌. உருவில்‌ 
காட்டப்பட்டவாறு அந்தப்‌ பந்தின்‌ வேகம்‌ மாற்றமடைந்தது. இதன்போது உந்தத்தில்‌ ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு 


என்வளவு? 0 me! 
(1) 15 kgms (2) 2.5 kgms” | இடம 
(3) 5.5 kgms” (4) 7.5 kgms”! Pg) 


(5) pa kgms” ந 30 ms" 





பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக, | 
A - கேள்விக்‌ கட்டளைகளை அவதானிக்கும்‌ (track) ஆற்றலும்‌ கையளிக்கும்‌ திகதியைக்‌ குறிப்பிடூதலும்‌ 
B - உற்பத்திப்‌ பொருள்களின்‌ கையிருப்பு, விலை, பிரதியீடுகள்‌ பற்றிய தகவல்களை வழங்குதல்‌ 
0 - உற்பத்திப்‌ பொருள்கள்‌ தொடர்பான வாடிக்கையாளர்‌ கருத்துக்களை வழங்குதல்‌ 
D- கொடுக்கல்‌ வாங்கல்‌ நேரமும்‌ இணைந்த செலவினங்களும்‌ குறைவடைதல்‌ 
மேற்குறித்தவற்றுள்‌ அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிகழ்நிலைக்‌ கொள்வனவு . caida முயற்சியாண்மைப்‌ 
பண்புகளை விவரிக்கும்‌ கூற்றுகள்‌ யாவை? 
(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ (2) A,B, D ஆகியன மாத்திரம்‌... 
(3) A, C D ஆகியன மாத்திரம்‌. ; (4) B, C, D ஆகியன மாத்திரம்‌ 
(5) A, B,C C, Z, D ஆகிய umob 


cease 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 
23. பின்வரும்‌ சுற்றைக்‌ கருதுக. இந்தச்‌ சுற்றில்‌ நியம அம்பியர்மானிகள்‌ இணைக்கப்‌. ட்டு அவற்றிலிருந்து பெ றப்பட்ட 
எழத்‌ M, ரது Ma, M, ஆகும்‌. | ன 


ழோ: 


பின்வருவனவற்றுள்‌ பிழையான கூற்று எது? 
(1) M,இன்‌ பெறுமானம்‌ . =M, + M, + M, 
(2) M, இன்‌ பெறுமானம்‌ = 14 
0) மிகக்‌ குறைந்த வாசிப்பாகும்‌. 
(4) M, மிகக்‌ கூடிய வாசிப்பாகும்‌. 
(5) M, "இன்‌ பெறுமானம்‌ >(M, +M; + M,) 


5100௨. 





me 
> 


வீடொன்றில்‌ பத்து SW LED œ ied பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு 'குமிமும்‌ நாள்தோறும்‌ 
5 மணித்தியாலங்கள்‌ inure இந்த வீட்டின்‌. நாளாந்த மின்சக்தி நுகர்வு. எவ்வளவு? . | us 
(1) 0.025 oi A 0.25 kWh: (3.25 kWh (4) 25 kWh +6) 250 kWh 


25. ல்ல கட ற்கரைப்‌ i உள்ள உருக்குச்‌ சட்பகக்‌ கட்‌ ninn ages 
துருப்பிடித்தல்‌ (corrosion) ந நடைபெறுவதற்கான. காரணத்தைச்‌ சரியாக விளக்கும்‌ கூற்று எது? | 
(1) கரையோரப்‌ பகுதிகளில்‌ ஒட்‌ சிசனை வழங்குவதற்குத்‌ | தேவை யான போ தியளவு மரங்கள்‌ காணப்படுவதில்லை. 
(2) கரையே ரரப்‌ பகுதிகளில்‌ வீசும்‌ காற்று துருப்பிடித்தலைத்‌ தூண்டும்‌ உப்புகளைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 

(3) கரையோரப்‌ பகுதிகளில்‌ நிலவும்‌ அளவுக்கதிகமான வெப்பம்‌ துருப்பிடித்‌ தலைத்‌ தூண்டும்‌. 
(4) கரையோரப்‌ பகுதிகளில்‌ நிலவும்‌ சூரிய கதிர்வீச்சு துருப்பிடித்தலைத்‌ தூ ண்டும்‌. 
(5) கடலின்‌ வற்றுப்பெருக்கு அலைகள்‌, ஒருப்பிடித்தலைத்‌ தூண்டும்‌. 


26. பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. 
A- சுமை. தாங்கும்‌ சுவர்கள்‌, மேற்கட்டமைப்பின்‌ சுமையை அத்திவாரப்‌: பீடத்துக்கு ஊடூகடத்தும்‌, 
B- சுமை தாங்காச்‌ சுவர்கள்‌, அவற்றின்‌ தற்சுமையை அத்திவாரப்‌ பீடத்துக்கு ஊடுகடத்தும்‌. 
C- மெல்லிய பொள்ளான துண்டக்கற்களால்‌ ஆன .சுவரில்‌ உள்ள துளைகளை, கொங்கிறீற்று இட்டு 
நிரப்புவதன்‌ மூலம்‌ சுமை தாங்கும்‌ சுவர்களாக மாற்றலாம்‌. 
D- சுமை தாங்கும்‌ சுவர்கள்‌, மேர்‌ ற்கட்டமைப்பின்‌ நிறையை வளையொன்றுக்கு (beam) ஊடுகடத்‌ தலாம்‌. 


சுமை தாங்கும்‌ சுவர்கள்‌, சுமை தாங்காச்‌. சுஷ்கள்‌ ஆகியன தொடர்பான மேலே தரப்பட்ட கூற்றுகளில்‌ எவை 


சரியானவையாகும்‌? 
(1) A,B,C ஆகியன வி்‌ (2) “A, B,D ஆகியன மாத்திரம்‌ 
(3) A, CD ஆகியன மாத்திரம்‌... (4) B,C, D ஆகியன மாத்திரம்‌. 


(5) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌. 


27. பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. 
A - வளிமண்டல காபனீரொட்சைட்டின்‌ அளவைக்‌ குறைக்கின்ற காபன்‌ தேக்கியாக அது. தொழிற்‌. டும்‌. 
B- வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ நீர்த்தேக்கமாக அது தொழிற்படும்‌. 
C- சக்தி விரயமாக்கல்‌ மூலமாக புயல்‌, காற்று மறைப்பாக (buffer) அது தொழிற்படும்‌. 
D- கரையோர மாசடைதலைத்‌ தடுக்கும்‌ மாசாக்கி வடிகட்டி யாக அது தொழிற்படும்‌. 


மேலே தரப்பட்டவற்றுள்‌ கரையோர ஆறுதின்ற சதுப்புச்‌ . சமவெளி நிலங்கள்‌ காணப்படுவதன்‌ , அனுகூலங்களை 
விவரிக்கும்‌ கூற்றுகள்‌ யாவை? | 


(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ (2) A,B, D ஆகியன மாத்திரம்‌ 


(3) A, C,D ஆகியன மாத்திரம்‌... ட) «B,C, D ஆகியன மாத்திரம்‌: 
(5) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌ ae ர்‌ ae 








ae aa மைல்‌ வதன அத வனப்‌ lip maui te அற naar 
ee 
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parian ட்‌ அங்கக அ. 





( 28. 


| 34. 


ட(ூ) A, B,C, ஆகிய. யாவும்‌ 


. மணலில்‌ பொலிதல்‌ (bulking) ஏற்படக்‌ அறன்‌ துமைவது;' 


(3) மணிகளின்‌ பருமன்‌ (grain size)’ 


, பின்வரும்‌. ஐந்து உருக்கு "அமைப்புகளினதும்‌ க குறுக்குவெட்டூப்‌ பரப்பளவுகள்‌ சமமாகும்‌. இவற்றில்‌ ௭ ந்தக்‌ 


ளெட்டுமுகம்‌ oe es re வெட்‌ து 
அரிமரக்‌ . குற்றியொன்றில்‌ . மையலிழையத்தைச்‌ . (pith) சுற்றிவர. உள்ள 'அரிமரப்‌. பகுதி... 
(0) சோற்றி எனப்படும்‌, . .. .. ....... RoN வன்வைரம்‌ எனப்படும்‌. l7 tile 
(3) மாறிழையப்படை எனப்படும்‌. (4) மையவிழையக்‌ கதிர்‌ எனப்படும்‌.. 
(5) உரியம்‌ எனப்படும்‌, STENET re a டது 


, உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள உபக்ரணத்தைப்‌ பயன்படுத்தி ' துணியப்படுவது, - p 


G) சீமெந்தின்‌ இறுக்கமடையும்‌ . காலம்‌. 


, கட்டடச்‌ சட்ட 'விதிமுறைகளுக்கமைய ' கட்ட்டமொன்றின்‌ 'கட்டியமைந்த. A த்த 2p area) எனக்‌ | 


(5) ஊழியர்களுக்கான வேதனத்துடன்‌ கூடிய விடுமுறைக்கான செலவாகும்‌. 


EO ய IEDR E ELLIE ALLELE ALLL ELDAR AAA AAPA EEE EE EASES LA SSSA ZEISS AAAS AA 


re கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. க டன்‌ அத்‌ 
A- நீர்த்தேக்கமொன்றின்‌ மேற்பரட்‌ பிஸ்‌ நிகழும்‌, ஆவிய ாதலாவியுயிர்ப்பு ர்க்க ரிய பாசன 
நீரின்‌ அளவைக்‌ குறைக்கின்றது. — i 
B- அமுக்க நிரலுடன்‌ நீரத்தேக்கத்தின்‌ அடியில்‌ ஜரக்கசிவு அதிகரிக்கும்‌. 
C- நீரேந்துப்‌ பிரதேசம்‌ பாதுகாப்பற்றதெனில்‌ அடையல்‌ படிவு "அதிகரிக்கும்‌. i 
D- புவியீர்ப்பின்‌ கீழ்‌ வினைத்திறனாக விநியோகிக்க முடியாத | நீரக்கனவளவு - மாய்‌ களஞ்சியமாகும்‌. 





மேலே தரப்பட்டவற்றுள்‌ செயற்கை நீர்த்தேக்கமொன்றின்‌ செயன்முறைகளை விவரிக்கும்‌ கூற்றுகள்‌ யாவை? 


(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ (2) A,B, D ஆகியன. மாத்திரம்‌ 


(3) A, C, D ஆகியன மாத்திரம்‌ (4) B,C, ஆகியன மாத்திரம்‌ 


(1) மேற்பரப்பு ஈரலிப்பு (surface Moisture) (2) வளி வெளிகள்‌ (air are 
(3) பிசுக்குமை (viscosity) 2 ர lal (surface texture) 


குறுக்கு. த்‌ நிரலுக்குப்‌ (col umn) பயன்படுத்தப்‌ போந்து தமானதாகும்‌? 7 ne 
a 







1 


கான்‌ ப. ர A ணன்‌ அன்‌ இட்டப்‌ பொள்ளான கப்ரு உருக்கு 


(1) கொங்கிறீற்றின்‌ நெருக்கல்‌ சக்தி 
(2) கொங்கிறீற்றின்‌ இறங்கல்‌ (சழிதல்‌) 


(4) நீர்‌, சீமெந்து விகிதம்‌... 
(5) மணலின்‌ , பொலிதல்‌. ... 








கருதப்படுவது, 

(1) கீழ்மாடியின்‌ பரப்பளவாகும்‌, ' ன்‌ ன்ட்‌ க கலி 

(2) நிலமட்டத்துக்கு மேலேயும்‌. கீழேயும்‌ உள்ள எல்லா மாடிகளதும்‌ புரப்பளவாகும்‌. 

(3) போட்டிகோவின்‌ பரப்பளவு தவிர்ந்த கீழ்மாடியின்‌ மீதிப்‌ பரப்பளவாகும்‌. ....... தன்‌ 

(4) மேல்களத்தின்‌ (roof top) பரப்பளவு தவிர்ந்த நிலமட்டத்துக்கு மேலேயும்‌ யும்‌ : உள்ள எல்லா] 
மாடிகளதும்‌ பரப்பளவாகும்‌. 

(5) மேல்தளத்தின்‌ பரப்பளவு தவிர்ந்த கீழ்மாடி உட்பட எல்லா மாடிகளதும்‌ பரப்பளவாகும்‌. 


“அனைத்தும்‌ அடங்கிய' வ நற) ஊழிய வீதம்‌ (labour rate) எனப்படுவது, 

(1) முழுமையான ஊழியச்‌ செலவின்‌ அளவாகும்‌. 

(2) ஊழியரொருவருக்கான அலகு வேதனத்தின்‌ அளவாகும்‌. 

(3) ஊழியரின்‌ வேதனத்திலிருந்து குறைக்கப்படும்‌ வரிகளும்‌ மற்றும்‌ கழிவுகளுமாகும்‌. 
(4) ஊழியர்களுக்கான நலனோம்பல்‌ செலவாகும்‌, 


rr 
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a 


aes பட வி அந்தரங்கமானது 


ட உட்டு வை வடட er 


i த்‌ ்ங்மவல்யலல்‌: AEREA homies ken sara ats et weirs tiie ei Sgt ANNAN ANN LAAT niin 








pa 


35. பொள்ளான சுவரில்‌ உள்ள குழியின்‌ நோக்கம்‌, 
(1) ஈரக்காப்பு வரிக்கு இடம்‌ வழங்குதல்‌ 
(2) கட்டடச்‌ சுவர்களை உறுதியடையச்‌* செய்தல்‌ - க்ளு உ வர வல்‌ ௮20 
(3) கட்டடத்தினுள்‌ ஈரலிப்பு உட்புகுவதைத்‌ தடுத்தல்‌ 
(4) சுவரின்‌ தடிப்பை அதிகரித்தல்‌ 
(5) பூச்சி போன்ற பிராணிகள்‌ கட்டடத்திற்குள்‌ வருதலைத்‌ தடுத்தல்‌ 
36. தொங்குநிலை மாடியொன்றில்‌ (suspended floor) அடங்குவது / அடங்குவன, 
(1) முன்வார்ப்புச்‌ செய்யப்பட்ட துண்டங்களும்‌ வளையும்‌ ஆகும்‌, 
(2) திண்மக்‌ கொங்கிறீற்று ஆகும்‌. 
(3) மென்தகடு (laminate) ஆகும்‌, 


(4) முளைக்குற்றியும்‌ வளையும்‌ ஆகும்‌... 
(5) one இடத்தில்‌ வார்ப்புச்‌ செய்யப்பட்ட வளைக்கும்‌ டல்‌ ஆகும்‌. 


ச்‌ 


: மூன்று வகைத்‌ துறப்பண்‌ அலகுகள்‌ கீழே தர்‌ பட்டுள்ளன்‌. 






A,B,C ஆகிய வரிப்படங்களில்‌ தரப்பட்டிருப்பன முறையே, , 


(1) மேசன்‌ துறப்பண அலகு (masonry ie ஆவுகார்‌ றப்ப: அலகு ier bit), டக்கு துறப்பண : அலகு. 
(high speed drill bit) 
(2) ஆவுகார்‌ துறப்பண அலகு, மேசன்‌ துறப்பண அலகு, மல்ல குறப்பண. அலகு - 
(3) மிகைகதி துறப்பண அலகு, மேசன்‌ துறப்பண அலகு, ஆவுகா ர்‌ துறப்பண அலகு 
(4) ஆவுகார்‌ துறப்பண அலகு, மிகைக்தி துறப்பண அலகு, மேசன்‌ துறப்பண அலகு 
(3) மேசன்‌ தறப்பண அலகு, மிகைகதி துறப்பண அலகு, ஆவகார்‌ துறப்பண அலகு 


38. வில்‌ வடிவ வளைவு ஒன்றின்‌ *ஆழம்‌' எனப்படுவது, 
(1) நிலமட்டத்துக்கும்‌ விற்கே ரூம்‌ இடைப்பட்ட தூரமாகும்‌. 
(2) உச்சிக்கும்‌ விற்கோட்டுக்கும்‌ இடைப்பட்ட தூரமாகும்‌. 
(3) உச்சிக்கும்‌ நிலமட்டத்துக்கும்‌ இடைப்பட்ட தூரமாகும்‌, . 
(4) உச்சிக்கும்‌ ஓராயப்‌ புறத்துக்கும்‌ இடைப்பட்ட தூரமாகும்‌. 
(5) கவுகைக்‌ கீழ்புற வளைவுக்கும்‌ வில்வளைவுப்‌ புறத்துக்கும்‌ oo ப்பட்ட தூரமாகும்‌. 






39, பல படிகளின்‌ அந்தத்திலுள்ள மேடை, 
(1) நிறுத்தம்‌ எனப்படும்‌. (2) தங்கிடம்‌ எனப்படும்‌, (3) விடுவிப்பு எனப்படும்‌. 
(4) நிலம்படல்‌ எனப்படும்‌. (5) மிதி எனப்படும்‌, சகன்‌ ர்‌ ர சிதற 


AQ, மட்டக்கோடு எனப்படுவது, 

(1) இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான கிடைக்கோடாகும்‌.. 

(2) இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான நிலைக்குத்துக்‌ கோடாகும்‌. . | 

(3) புவியின்‌ இடைக்‌ கோள மேற்பரட்‌ LIDGE சமாந்தரமான கோடாகும்‌. 

(4) புள்ளடி மயிரின்‌ மத்தி, கண்துண்டின்‌ மத்தி ஆகியவற்றிஞஜாடாகச்‌ செல்லும்‌ 'கோடாகும்‌.' 
(5) மட்டங்காண்‌ உ.பகரணத்தின்‌ கண்வில்லை, பொருள்வில்லை ஆகியவற்றினூடாகச்‌ செல்லும்‌ கோடாகும்‌. | 


MSNA பைய கு வளவள தகவலைக்‌ சனக வவ வவு வரு வளுவுதரவ்வகவமமைவவபவதவய அமவ வைவ beetroot eres Aa n sv 
P க்கள்‌ வனக்‌ அட a a 


y 
H 


சசககக குக ப மவ வம BENAR DANEAS கள வப சார ற வ ONAN துவ ற நடு க வலு வட AAN PNN AAAA ANAN AANAND AEN A APASA AAPEEE ப பற ப ட த வப கச க ப ANE PANANONG AEBREN AAA AAAA AS AKAH AAAA AAAA சச்‌ AAAS 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 





ஷி > 









41. பின்வரும்‌ நீர்‌ முத்திரைப்‌ டெ PRA 
மிகப்‌ பொருத்தமாக அமைவது, 


(1) (2) (3) me ID, ene OD 
42, பருகுவதற்கேற்ற பரிகரிப்புச்‌ செய்யப்பட்ட குழாய்வழிக்‌ குடிநீரின்‌ உயிரியல்‌ ஒட்சிசன்‌ கேள்வியாக (BOD) | 
BORA, A E a ன்னான்‌ ணும்‌ h a 
(1) 0 ppm. (2) 10 ppm. (3) 50 ppm. (4) 100 ppm. (3) 150 ppm. 


43, நீரின்‌ கடினத்தன்மைக்கான பிரதான இரண்டு காரணங்களாவன, 
(1) பொன்‌, வெள்ளி ஆகியன காணப்படுகின்றமையாகும்‌. 
(2) கல்சியம்‌, மக்னீசியம்‌ ஆகியன காணப்படுகின்றமையாகும்‌. 
(3) பொசுபேற்று, நைத்திரேற்று ஆகியன காணப்படுகின்றமையாகும்‌. 
(4) ஒட்சிசன்‌, மீதேன்‌ ஆகியன காணப்படுகின்றமையாகும்‌. 
(3) குளோரின்‌, அலம்‌ ஆகியன காணப்படுகின்றமையா்கும்‌. 





44, நீரின்‌ பாய்ச்சல்‌ வன்கண்‌ நிகழ்வதைத்‌ தடுப்பத்ற்குப்‌ பயன்‌. பக்குவ ந 
(1) பூலை வால்வாகும்‌.: : (2) நிறுத்தும்‌ வால்வாகும்‌. - டட 





(3) தம்பன -வால்வாரும்‌, (4) குண்டு வால்வாகும்‌. 
(5) கோள angen: இர வகு வட திம்‌, ஜோ வு 2 





| 45. நீர்‌ விநிமே ஈாகத்தின்பே ஈது. பயன்‌. படுத்தப்‌ tL படும்‌. 8 மூன்று. $ வகையான. வால்வுகள்‌. ம்‌ க தரப்ப ரட்‌. “டுள்ளன. 





A,B,C ஆகியன. முறையே, Babe. 
(1) மிதப்பு வால்வு, குண்டு வால்வு, படலை வால்வு - 
(2) படலை வால்வு, குண்டு வால்வு, மிதப்பு வால்வு 
(3) குண்டூ வால்வு, படலை வால்வு, மிதப்பு வால்வு 
(4) படலை வால்வு, மிதப்பு வால்வு, குண்டு வால்வு ன்‌ 
(5) குண்டு வால்வு, மிதப்பு வால்வு, ப்ட்‌ லை வால்வு - A 





46. கையில்‌ கொண்டுசெல்லத்தக்க. (portabl e); உபகரண ங்களில்‌ உள்ள பழுதடைந்த. வழிக்‌, ( 
woe மாற்றீடு. செய்யப்பட வேண்டும்‌... ra ர்‌ 
(2) நாடாவால்‌ (tape) சுற்றப்பட வேண்டும்‌. 
(3) பற்றாசு பிடிக்கப்பட்டு நாடாவால்‌ சுற்றப்பட வேண்டும்‌. 
(4) ஒன்றுடனொன்று செலுத்தப்பட்டு நாடாவால்‌ சுற்றப்பட வேண்டும்‌. 
(5) முறுக்கிப்‌ பிணைத்து நாடாவால்‌ சுற்றப்பட வேண்டும்‌. 





"Ware pinkie iinan iiaii வலை விவளிவம்லவையவக்வவைலி வவ வலம வை வல்‌ பலைன வைல்‌ வைல வை வைகள்‌? 





AOE ON OEE LOL COLELLO 
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ட] oe, ரம அந்தரங்கமானது 


cr 
47. 








. வீதியொன்றின்‌ நிலையேற்றத்‌ தோற்றம்‌ (elevation view) உருவில்‌ காட்டப்பட்டூுள்ளது. வீதியின்‌ கழுத்தின்‌ 


49. 


(1) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ (2) A, B,D ஆகியன மாத்திரம்‌ 
(3) A.C, ஆகியன மாத்திரம்‌ (4) B,C, D ஆகியன மாத்திரம்‌ 


50. 


நவை டை வை ES ALL வ ப OTE LTD TAI வய வைகளை ளை அவனை பவை வத PASE த ம கவ பக க க NOANA ன வ னை NSA ண oP ணை ணன னை அனை ணன ன னை னை னை 


எனன TE TREN TN TMS MRI ANS க வளவ எமை ஜம வு ERAAN AAAA தத ARAARA இலகு வகி வாளர VEC SAAIER யமக படம குல்‌ வலதுகை OPIN PINNING OSCE CELE BASES ANAND LSPS MEAS SSA 





wav 






மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இட த்தினுள்‌ வேலைசெய்வதற்கெனச்‌ செல்லும்போது மிகவும்‌ கவனச்‌ த்திற்கொள்ள 
வேண்டிய பாதுகாப்புரீதியான விட யங்கள்‌ இரண்டுமாவன, 

(1) அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய இரசாயனப்‌ பதார்த்தங்களும்‌ விழுதலும்‌ ஆகும்‌, 

(2) துர்நாற்றமும்‌ இருள்‌ பயமும்‌ ஆகும்‌. 

(3) மிகை சூடான வளியும்‌ வழுக்கத்தக்க மேற்பரப்பும்‌ ஆகும்‌. 

(4) ஓட்சிசன்‌ பற்றாக்குறையும்‌ ஆபத்தை எற்படுத்தக்கூடிய வாயுக்களும்‌ ஆகும்‌, 

(2) குறைவான ஒளியும்‌, பூச்சி பிராணிகளும்‌ ஆகும்‌. 


ஒரப்பகுதி, அகழியின்‌ அடிப்பகுதி ஆகியவற்றின்‌ நிலையேற்றங்கள்‌ முறையே, 









(1) 74996), 7495.6' oT 16.00 
(2) 7304.0', 7508.0 2.00% 


(3) 7496.0', 7498.0 | Bw 
(4) 7496.6, 7495.6 பல்லை வன்ன mE 


€ ட : 
(5) 7499.6', 7498.6 Saale அடி 


(அனைத்து அளவீடுகளும்‌ அடிகளில்‌ தரப்பட்டுள்ளன.) 


வீதி வளைவை அடையாளப்படுத்துவதற்கு நேர்கோட்டு (linear) முறை பயன்படுத்தப்படும்‌. 
A- சங்கிலி B- அளவு நாடா... C- தியோடலைற்று De திசைகாட்டி 
த ச நேர்கோட்டு முறையில்‌ வீதி வளைவை அடையாளமிடூவதற்குப்‌ பயன்படுத்தத்‌ தக்க | 
உபகரணங்கள்‌ யாவை? 


(5) A,B,C, D ஆகிய யாவும்‌ 


வீதியின்‌ அந்தத்தில்‌ அமைந்துள்ள தெருக்கழுத்து (road shoulder) வீதியொன்றின்‌ வெட்டுமுகத்தில்‌ 
முக்கியமானதொரு பகுதியாகும்‌. தெருக்கழுத்தானது, 

(1) A வழிகளை (traffic laneo விட கரடுமுரடானதாக இருக்க வேண்டும்‌. 

(2) தட வழிகளை விட ஒப்பமானதாக இருக்க வேண்டும்‌. 

(3) தட வழிகளைப்‌ போன்று சமமான கரடுமுரடான தன்மையைக்‌ கொண்டிருக்க வேண்டும்‌. 

(4) மிகக்‌ குறைவான சுமை தாங்கும்‌ பெறுமானத்தைக்‌ கொண்டிருக்க வேண்டும்‌. 

(5) நட வழியின்‌ நிறத்தை ஒத்திருக்க வேண்டும்‌. 


aie sfr 245 
wee see wen 
PEN i+ ர்‌) 
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அந்தரங்கமானது 


இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ 


B como Smo ௪60௧69 _ 
இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ 


.603).65. (ஈக) Senaa/ க.பொ.த. (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 
9/௦௦௯ புதிய / பழைய பாடத்திட்டம்‌ 


௫௫௦ ௫05௦ Bean குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ 
பாட இலக்கம்‌ பாடம்‌ 


eag 866 ௧0836 க/ புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌ 
I கஐ/பத்திரம்‌ 1 


தம்மு | 880% | saa 880% 
ஜல்‌ | ஒலை | லம FDO 
வினா | விடை | வினா விடை 


இல. இல. இல. இல. 





2 Sede euced/ விசேட அறிவுறுத்தல்‌ : 
சவ BBend00/ ஒரு சரியான விடைக்கு மென்‌ 01 ௯கிலி/ 0] புள்ளி வீதம்‌ 


GO ஒஸ்‌//மொத்தப்‌ புள்ளிகள்‌ 1% 50 = 50 
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ர. பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


“Gag டி கிரம HEED (முழுப்‌ புதிய றிமையுடையது tA 





AANA HWE AA பவ்ய வக வலவ LEANER AA NY 


R = Reser Wid 


்‌ 1217 mentol Bom a ae = ne 
ரர பப்ப OL EXarhinati $ 

ET Sr sos Be (awe ஒது Boo = Eo 
கல்விப்‌ பொதுத்‌ தராதரப்‌. பத்திர றற தறப்‌ பரீட்சை, 2020... 

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020. said 

Bid வரனை 3 | IT 
|| குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ {i 
| Civil Technology __ © H 


| ( py: த son ன rarer - கதி 10 8 
| | முன்று மணித்தியாலம்‌ — | மேலதிக வாசிப்பு நேரம்‌ - 10 நிமிடங்கள்‌ 
| Three hours - | a { Additional Reading Time - 10 minutes 


pina ior 


A ப்பத்‌ 


(வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத்‌ தெரிவுசெய்வதற்கும்‌ விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும | | 
| வினாக்களை £_ஒழுங்கமைத்துல்‌. கொள்வதற்கும்‌. REE aradi ee ப. ரி 


| (அறிவுறுத்தல்கள்‌ : , | 
| ப , இவ்வின! £த்தாள்‌ 12 பக்கங்களைக்‌ ; கொண்டுள்ளது. 


இது A, B, என மூன்று பகுதிகளைக்‌ கொண்டது. இப மன்று. பஞ்திகளுக்கும்‌ a வழங்கப்பட்‌ “டுள்ள. நேரம மூன்று 
_மணித்தியாலங்களாகும்‌. (குணிப்ப ஈன்கள்‌ பயன்படுத்த இடமளிக்கப்படமாட்டாது) 


| ar ve அமைப்புக்‌ கட்டுரை (8 பக்கங்கள்‌) 


aie 


% எல்லா வினாக்களுக்கும்‌ இவ்வினாத்தாளிலேயே விடை எழுதுக, ஒவ்வொரு. deade. த தரப்பட்டுள்ள இடத்தில்‌ ' 
விடைகளை எழுதுக. தரப்பட்டுள்ள இடம்‌ உமது விடைகளுக்குப்‌ போதுமானது. ப்ட்‌ வி ரிவான விடைகள்‌ 
. அவசியமில்லை என்பதையும்‌. கவனத்திற்கொள்க. | 
பகுதி B, பகுதி C - கட்டுரை (4 பக்கங்கள்‌) 


ஷூ: 


94 ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும்‌ இரண்டு வினாக்கள்‌ வீதம்‌ தெரிவுசெய்து ae வினாக்களுக்கு மாத்திரம்‌ விடை 
| எழுதுக, உமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தாள்களை இதற்குப்‌ பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட 
நேர முடிவில்‌ பகுதி A மேலே இருக்குமாறு A,B,C ஆகிய மூன்று பகுதிகளையும்‌: ட வதும்‌ சேர்த்துக்‌ 
ட கட்டியபின்‌ பரீட்சை  மேற்ட ீர்வையாளரிடம்‌ கைய 1ளிக்குக... 

t. வினாத்தாளின்‌ B,C ஆகிய பகுதிகளை மாத்திரம்‌ பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச்‌ செல்ல 
அனுமதிக்கப்படும்‌. 


பரீட்சகரின்‌ உபயோகத்திற்கு மட்டும்‌ 
இறுதிப்‌ புள்ளிகள்‌ 


இலக்கத்தில்‌ 


க்கல்‌ ல்‌ 


எழுத்தில்‌ 


| விடைத்தாள்‌ பரீட்சகர்‌ 1... 


விடைத்தாள்‌ பரீட்‌ paj 2 l 
புள்ளிகளைப்‌ பரிசீலித்த ஹ்‌ | 


மேற்பார்வை செய்தவர்‌ | 


வக்ப்‌ PAEPAE IEEE OO ANART is க்கக்‌ ம்ப பிங்கலை ல்‌ க்ப்‌ க்ப்‌ 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ பபப 








இந்நிரலில்‌ 
er Ae - அமைப்புக்‌. Taoa ர ரர ட. தனையும்‌ 
எல்லா. pe ER இத்தாளிலேயே. விடை எழுதுக. ட 


(ஒவ்வொரு. வினாவுக்கும்‌: 10 புள்ளிகள்‌ உரித்‌ த்தாகும்‌) . 


1. க்கல்‌ ர்க்க க்கை னறன (Bracket) ச்மவளவுத்‌ தோற்றம்‌ 
உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது.. X-X ஊடாகச்‌. செல்லும்‌ நிலைக்குத்துத்‌ தளத்தின்‌. வழியே இந்தத்‌ 
காங்குமுனைப்பு இருபக்கச்‌ . க்திறன்தாகும்‌: தரப்படாத அளவீடுகளை . எடுகோளாகக்‌ கொண்டு 
பொருத்தமான அளவிடைக்கமைய முதற்கோண எறியக்‌ கோட்பாட்டைப்‌ பயன்படுத்தி, பின்வரும்‌. 
பார்வைகளை வரைக, உரிய அளவீடுகள்‌ அனைத்தையும்‌ குறிப்பிடுக. . விடையளிப்பதற்கு| : 
இல, 3, 4 ஆகிய பக்கங்களில்‌ உள்ள வரைபுத்தாள்களைப்‌ பயன்படுத்துக. (எல்லா அளவீடுகளும்‌ | 
மில்லி மீற்றரில்‌ தரப்பட்‌ பயமும்‌ | 


2 





(ம்‌) 1 B "இன்‌ பினு பக்கப்‌ பார்வை 
(111) திட்டப்படம்‌ 
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அந்தரங்கமானது 


இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ 
ccc 


பக்கப்‌ பார்வை முற்பார்வை 


= 
| 
2 
: 
ea 
6 
45 


NI N 
Col WN 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


Be கொவிட்‌- 19 dane நிலைமை ae பட்ச கில்‌ னன்‌ 


une 


பொறுப்பு உமக்கு ஒப்படை க்கப்ட ரட்‌ னன்‌ எனக்‌ க ஆகாய கள்வன்‌ வருமாறு. 


ஸீ பாடசாலை இணையத்களத்திற்குப்‌ பதிவேற்றம்‌ செய்யத்‌ தேவையான , காணொளிப்‌ பாடத்தை 
ஒளிப்பதிவு செய்வதற்குரிய அறை 

ஸ நிகழ்நிலை வகுப்புக்களை நேரலையாக (real time) நடாத்துவதற்கான ஆசிரியர்களுக்குரிய 
அறை, மாணவர்கள்‌ ல்க பத்த வகுப்புக்களில்‌ பங்கேற்கக்‌ கூடியதாக இருக்க 
வேண்டும்‌. | 


ஸ கற்றல்‌ துணைச்‌ சாதனங்களைத்‌ தயாரிப்பதற்கான கணினி நிலையம்‌ (உதாரணம்‌ > பவர்‌ 
பொயின்ற்‌ (Power point) நிகழ்த்துகை) 


* நிகழ்நிலைத்‌ தரவுக்‌ களஞ்சியத்தையும்‌ நிகழ்நிலை ஆவணங்களையும்‌ வகுப்பு நடைபெறும்போது 
பயன்படுத்தக்‌ கூடியதாக . இருத்தல்‌ 


பாடசாலை முகாமைத்துவம்‌ தகவல்‌ தொழினுட்ப வசதிகளுடன்‌ கூடிய AE 
வடிவமைக்கத்‌ திட்டமிட்டுள்ளது எனக்‌ “கொள்க. 


(a) அறையினுள்‌ மேசைக்கணினிகளைக்‌ (பிரதான மைய முறைவழி HOG - (CPU), தெரிய, 
2 சாவிட்‌ தகும்‌ சுட்டி) கொண்ட இடங்கள்‌ உண்டு. 


G) அந்த ஒவ்வொரு. இடத்துக்கும்‌. தேவையான மேலதிக்‌ வன்பொருள்கள்‌ தண்டைக்‌ 
.... குறிப்பிடூக. 

காணொளிப்‌ புகைப்படக்கருவி (Vedio camera) / வலையமைப்புச்‌ செய்யத்தக்க கமெரா 

ஒளிபெருக்கி, Headset 

நுணுக்குப்பன்னி, Headset 

(10% 2 = 20 புள்ளிகள்‌) 

Gii) நிகழ்நிலை வகுப்புக்களை நேரலையாக நடாத்துதல்‌,. ஒளிப்பதிவு செய்தல்‌ ஆகியவற்றுக்குப்‌ 
o பயன்படுத்தத்தக்க மென்பொருளொன்றின்‌ பெயரைக்‌ ” குறிப்பிடுக. | 

வன்பொருளுடன்‌ கிடைக்கப்பெறும்‌ மென்பொருள்‌, | 

பொதியுடன்‌ கிடைக்கப்பெறும்‌ மென்பொருள்‌, 

மூன்றாம்‌ நபர்‌ மென்பொருள்‌. 


மேற்குறிப்பிட்ட மூன்று பொருட்களில்‌ யாதேனும்‌ ஓர்‌ மென்‌ பொருளுக்காகப்‌ 
புள்ளிகளை வழங்கவும்‌ (20 X 1-20 புள்ளிகள்‌) 


| 
(0 மாணவர்கள்‌ நிகழ்நிலை வகுப்பறையுடன்‌ நேரலையில்‌ தொடர்பு கொள்ளத்‌ தேவையான 
்‌.. மேலதிக வன்பொருள்கள்‌ இரண்டைப்‌ பெயரிடுக. 


Router, Modem / ADSL Modem / wire / RSS Router / Dongle (Internet) இணையம்‌, 
நுணுக்குப்பன்னி, Headset 


(10% 2 = 20 புள்ளிகள்‌) 


Gi) மேலே.) இல்‌ குறிப்பிட்ட வன்பொருள்களுக்கு மேலதிகமாக நிகழ்நிலை வகுப்பறையுடன்‌ | 
தொடர்புகொள்ள மாணவர்களுக்குத்‌ தேவையான ஒரு வசதியைக்‌ குறிப்பிடுக. 
இணைய இணைப்பு / Internet Connection 
(10% 1 ஈ 10 புள்ளிகள்‌) 
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(c) கற்றற்‌ செயற்பாடுகளின்போது குழுச்‌ செயற்றிட்ட அறிக்கையையொன்றை மாணவர்களின்‌! 
... ஊடாட்டத்துடன்‌ நிகழ்நிலையில்‌ தயாரிக்க வேண்டியிருப்பின்‌, அதற்கெனப்‌ பயன்படுத்தத்தக்க' 
ஒரு நிகழ்நிலை வசதியைப்‌ பிரேரிக்குக. | 


கணினி முகிழ்கள்‌ எண்ணக்கருவின்‌ மூலம்‌ அடிப்படை சலுகைகளைப்‌ 
பிரயோகித்தல்‌. ( google class / 20016 presentation / google Doc) 


கற்றல்‌ முகாமைத்துவ முறைமை (LMS) மூலமாக, (Ex e- தக்சலாவ, வலையமைப்பு 
பாடசாலைகள்‌) 
(10% 1-10 புள்ளிகள்‌) 
(d) மாணவர்களுடன்‌ மேலதிக கற்றல்‌ ஆவணங்களைப்‌ பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு முறை| 


தேவையென ஆசிரியரொருவர்‌ வேண்டுகிறார்‌. இந்தத்‌ தேவைப்பாட்டை நிறைவேற்றிக்‌ | 
கொள்வதற்காக நீங்கள்‌ பிரேரிக்கும்‌ முறைகள்‌ இரண்டைக்‌ குறிப்பிடுக. | 


| 
+ வலைப்பக்கங்கள்‌ 
PDF மூலமாக 
உருக்களாக (image) 
(10% 2 = 20 புள்ளிகள்‌) 


100 
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3. பாட சாலையொன்றின்‌. தனிமாடி ஆய்வுகூடக்‌... கட்டடமொன்றின்‌ .. திட்டப்படம்‌. பின்வரும்‌ ஐ உருவில்‌ 
காட்ட ப்பட்டூள்ளது. விஞ்ஞானப்‌ _பாடத்துறை மாணவர்கள்‌ அனைவரும்‌ இந்த. வசதியைப்‌ 
பயன்படுத்துகின்றனர்‌.. த்து, I 





இரசாயனவியல்‌ ்‌ உயிரியல்‌ 
ஆய்வுகூடம்‌ ஆய்வுகூடம்‌... 








Af - பெளதிகவியல்‌ | - விரிவுரை 1 a | | i விரிவுரை எ 
ஆய்வுகூடம்‌ மண்ட பம்‌ 1 | மண்டபம்‌ 2 





குறிவிளக்கம்‌ (Legend) : 


(1) இந்தக்‌ கட்டடத்தில்‌ தீயணைப்பு உபகரணங்கள்‌ நிறுவப்பட வேண்டிய இடங்களைத்‌ தெரிவுசெய்யும்‌ 
அடிப்படையை விளக்குக. அந்த இடங்களைக்‌ கட்டடத்‌ திட்டப்படத்தில்‌ குறித்துக்‌ காட்டுக. அந்த 
இடங்களை இனங்காண்பதற்காகப்‌ பொருத்தமான கு குறியீடொன்றைப்‌ பயன்படுத்துக; அக்‌ குறியீட்டை 
குறிவிளக்கத்தில்‌ degend) காட்டுக. 


ஓ இலகுவாகக்‌ காணக்கூடியதும்‌, இலகுவாக எடுக்கக்கூடியதுமான ஓர்‌ இடத்தில்‌ வைத்தல்‌ 
/ நிறுவுதல்‌. 
ஓ ஏனைய வேலைகளுக்கு தடங்கல்‌ அற்றவாறு வைத்தல்‌. 
ஓ தீ ஏற்படுமிடத்து வெளியிலிருந்து உள்நுழைபவரக்கு இலகுவாக எடுக்கக்‌ கூடியவாறு 
தீயணை கருவியை அமைத்திருத்தல்‌ 
( விவரித்தல்‌ - 10 + குறியீடு - 5 + குறித்தல்‌ - 5 = 20 புள்ளிகள்‌) 
(11) இந்தக்‌ கட்டச்‌ த்தில்‌: ம்‌ வியல்‌ புகை உ ன்றி hardwired simile detecting) *்்ப்கரணங்களை 


நிறுவுவதற்குப்‌ பொருத்தமான இடங்களைத்‌ தெரிவுசெய்யும்‌ ' 'அடிப்படையை” “விளக்குக? “அந்த 
இடங்களைக்‌ கட்டடத்‌ திட்டப்படத்திற்‌ குறித்துக்காட்டுக. அந்த இடங்களை இனங்காண்பதற்காகப்‌ 
பொருத்தமான குறியீடொன்றைப்‌ பயன்படுத்துக; அந்தக்‌ குறியீட்‌ டை Sn நிவிளக்கத்தில்‌ காட்டுக. 


இவ்வாறு புகை ஏற்படத்தக்க இடமாகக்‌ காணப்படல்‌ (ஆய்வு கூடம்‌). 


( விளக்கம்‌ - 10 + குறியீடு - 5 + குறித்தல்‌ - 5 = 20 புள்ளிகள்‌) 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


(1) இந்தக்‌ கட்டடத்தில்‌ முதலுதவிப்‌ பெட்டிகளை நிறுவுவதற்குப்‌ பொருத்தமான இடங்களைத்‌ 
தெரிவுசெய்யும்‌ அடிப்படையை விளக்குக. அந்த இடங்களைக்‌ கட்டடத்‌ திட்டப்படத்தில்‌ 
குழித்துக்காட்டுக.. அந்த இடங்களை இனங்காண்பதற்காகப்‌ பொருத்தமான குறியீட்டை 
பயன்படுத்துக; அந்தக்‌ குறியீட்டை குறிவிள்க்கத்தில்‌ காட்டுக. 


விஞ்ஞான ஆய்வுகூடம்‌, விரிவுரை மண்டபம்‌ போன்றவற்றின்‌ உள்ளே இடர்‌ ஏற்படுவதற்கான 
அவதானத்தைக்‌ கணித்தல்‌ 


( விளக்கம்‌ - 10 + குறியீடு - 5 + குறித்தல்‌ - 5 = 20 புள்ளிகள்‌) 


(iv). அவசர நிலைமையொன்றின்போது தொடர்பாடலுக்கெனப்‌ பொருத்தமான முறையைத்‌ தெரிவுசெய்யும்‌ 
அடிப்படையை விளக்குக. தொடர்பாடல்‌ உபகரணங்களையும்‌ சாதனங்களையும்‌ அந்தக்‌ கட்டடத்‌. 
திட்டப்படத்தில்‌ குறித்துக்காட்டுக. அந்த இடங்களை இனங்காண்பதற்காகப்‌ பெ ராருத்தமான 
குறியீடுகளைப்‌ பயன்படுத்துக; அந்தக்‌ குறியீட்டை குறிவிளக்கத்தில்‌ காட்டுக. 


அலாரம்‌ ஒன்றினை நிறுவுதன்‌ மூலம்‌ எல்லா இடங்களுக்கும்‌ அறியப்படுத்தலாம்‌. 





செயற்படுத்துதல்‌. 
எளிய அறிவித்தல்‌, இலகுவாக அறிந்து கொள்ள முடியுமாயிருத்தல்‌ 
பொதுச்‌ சேவைகளில்‌ தன்னியக்கமாயிருத்தல்‌. (மின்சாரம்‌) 


கிரயம்‌, நடப்பு நடவடிக்கை போன்றவற்றைக்‌ கருத்திற்‌ கொள்ளுதல்‌. 
( விளக்கம்‌ - 10 + குறியீடு - 5 + குறித்தல்‌ - 5 = 20 புள்ளிகள்‌) 
(3). Granu வியல்‌ ஆய்வுகூடத்தில்‌ பின்பற்றப்‌, ப்ட்‌ வேண்டிய தொழில்சார்‌ சுகாதாரம்‌, பாதுகாப்பு 
- ஆகியவற்றுடன்‌ தொடர்புடைய பொருத்தமான படிமுறைகளைக்‌ குறிப்பிடுக. 
தொழிற்‌ சுகாதாரம்‌ : * பாதுகாப்பு பற்றிய சட்ட திட்ட ஒழுக்கங்களைப்‌ பேணுதல்‌ 
* பாதுகாப்பு உத்திகளைப்‌ பின்பற்றுதல்‌ 
*  கட்டளையிடப்பட்ட வேலையை மாத்திரம்‌ செய்தல்‌ 
* இரசாயனப்‌ பொருட்களுக்கான பொருட்‌ தரவுப்‌ பத்திரம்‌ (Material data 
sheet) மூலம்‌ ஏற்படக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவை மற்றும்‌ 
அதற்குரிய பரிகாரம்‌ பற்றியும்‌ அறிந்திருத்தல்‌ 
* உயிரியல்‌ விஞ்ஞான தாக்கங்கள்‌ (வைரஸ்‌, பக்ரீரியா போன்றன்‌ 
பற்றி அறிந்திருத்தல்‌) 


பொதுப்‌ பாதுகாப்பு : * ஆய்வுகூடத்துள்‌ உணவு உற்கொள்ளாது இருத்தல்‌ 
* பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிந்திருத்தல்‌ 
*  பயன்படூத்தப்படும்‌ பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தலும்‌ ஆய்வும்‌ 
* கழிவுப்‌ பொருட்களை வெயியேற்றக்கூடிய முறைகளைப்‌ பின்பற்றுதல்‌ 


(போன்ற இரு விடைகளுக்கு 10% 2-20 புள்ளிகள்‌) 
100 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


4, பா தத்தி தினால்‌ அழுத்தித்‌ தொழிற்படச்‌ செய்யத்தக்க -வால்வொன்றின்‌ மூலம்‌, : கழுவு வட்ட கைக்கு 
நீரை விநியோகிக்கும்‌ அமைப்பொன்று உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. மிதியைக்‌ (foot pedal) கிடையாக 


முன்னோக்கித்‌ த 


$4 


தள்ளும்போது உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளவாறு (உரு B ஜப்‌ பார்க்க) குண்டு வால்வின்‌ 


சுழற்சி அச்சுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள எளிய நெம்புப்‌ பொறிமுறை மூலமாக வால்வு திறக்கப்படும்‌. 


மிதியை பின்னோக்கி வழுக்கச்‌ செய்யும்போது வால்வு மூடப்படும்‌. 





Fig. Foot operated value htip://www.youtube com/watch?v=bIPxSMUsqyA 





(a) குண்டு வால்வினது... i ஜிட்டமுறைப்‌ _ பார்வையை. | (sel 
அசைவுக்கேற்ப அது எவ்வாறு திற ந்து. மூடுகிறது. என்பதனைக்‌. காட்டுக? 





hematic view) வரைந்து, p கால்மிதியின்‌ 











கால்‌ பாதத்தினால்‌ கிடை அச்சின்‌ மீது பிரயோகிக்கப்படும்‌ கிடைத்திசை வழியான 
இயக்கம்‌ மூலம்‌ ஏற்படும்‌ நேர்கோட்டு இயக்கம்‌ காரணமாக உருவாகும்‌ முறுக்கம்‌, 
வால்வின்‌ மீதான சுழற்சி இயக்கமாக மாற்றப்படும்‌. இச்‌ செயற்பாடானது கோல்‌ தண்டு 
மூலமாக உடூகடத்தப்படுவதனை விளக்கக்கூடிய விதத்தில்‌ பெயரிடப்பட்ட பொருத்தமான 
விளக்கப்படத்திற்கு புள்ளிகளை வழங்கவும்‌. 





( 25 புள்ளிகள்‌) 





(b) குண்டு. வா ல்வின்‌ -அச்சுக்குத்‌ 











தேவையான... சய மற்சியை வழங்கும்‌. நெம்புப்‌ பொறிமுறையின்‌ 


திட்டமுை றப்‌ 1 பார்வைடை க்‌ காட்டுக. 








பகுதிகள்‌ பெயரிடப்பட்ட பொருத்தமான 2 உருவுக்கு ன்ன வழங்கவும்‌. i 
(25 புள்ளிகள்‌) 


இந்தப்‌ புத்தாக்கத்தின்‌ அனுகூலங்களை .விவரிக்குக. . 


மேற்பரப்பு தெராடூகையுறாதவாறு திருகுபிடியை தொழிற்படுத்த முடியும்‌. 
(25 புள்ளிகள்‌) 


ce இர ந்தப்‌ புத்தாக்கத்திலுள்ள குறைபாடுகளைக்‌ .சுஜிப்பிடுக, 


வால்வுமீது முறுக்கத்தினால்‌ ஏற்படும்‌ விசையை சீராக பிரயோகிக்காமையினால்‌, வால்வானது 
ஒழுங்கற்ற முறையில்‌ தேய்வடைதல்‌. 


திறக்கப்பட்ட திருகுபிடியை மூடுவதற்காக தன்னியக்கமாகத்‌ தொழிற்படக்கூடிய உத்தியை 
பிரயோகிக்காதிருத்தல்‌ (கால்‌ மிதியை மீண்டும்‌ தொழிற்படுத்த வேண்டியதாயிருத்தல்‌) 


கால்மிதி முன்னால்‌ இயங்குவதனால்‌, அதனைத்‌ தொழிற்படுத்தும்போது தனியாள்‌ சமநிலை 
மீறப்பட்டு விபத்து நிகழலாம்‌. 


மிதிபலகைக்காகக்‌ பயன்படுத்தக்கூடிய மரப்பகுதி (பலகை) நீண்டகாலத்தில்‌ நிலைத்தளர்வு 
(உக்கல்‌) ஏற்படலாம்‌. 





(25 புள்ளிகள்‌) 
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ட. sit — அந்தரங்கமானது 



















stit | thse 
டூ pr BD க்ளக்‌ ail 
omit பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ 


5 மத்‌ த்‌ டட. (லலி லல தட 2020 
கல்விப்‌ பொதுத்‌ தராதரப்‌ பத்திர (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை, 2020 
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020 












Bad ‘nme ௬௦ல்‌ 
|| குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ 11 
| Civil Technology I 





சலவை 


* பகுதி Bபகுதி Cart ஒவ்வொரு 'பகுதியிலிருந்தும்‌ இரு வினாக்கள்‌ வீதம்‌ தெரிவு செய்து நான்கு 
வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக. 
(ஒவ்வொரு வினாவ்கும்‌ 15 புள்ளிகள்‌ உரித்தாகும்‌.) o 


பகுதி B 


5. கொவிட்‌- 19 என்பது அண்மைக்காலமாக முழு உலகிற்கும்‌ பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள தொற்று நிலைமையாகும்‌. 
.. இத்தொற்றுக்‌ காலப்பகுதியில்‌ வைரசின்‌ பரவுதலைத்‌ தடுப்பதற்கென பல்வேறு வகைப்பட்ட தொழினுட்ப, 
தொழினுட்பம்‌ சாரா படிமுறைகள்‌ முன்னெடுக்கப்பட்டூுள்ளன, 





(a) கொவிட்‌- 19 பரவலைத்‌ தடுப்பதற்கு சமூக இடைவெளியைப்‌ பேணுதலை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாமெனச்‌ 
சுருக்கமாக விளக்குக? ` 


(b) வைரசுப்‌ பரவலைத்‌ தவிர்ப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்து! பட்ட தொழினுட்பம்‌ சாராத வேறு முறைகள்‌ இரண்டைச்‌ 
சுருக்கமாக விளக்குக. 
(A வைரசுப்‌ பரவலைக்‌ கட்டூப்படுத்துவத ற்குப்‌ பயன்படுத்தக்கூடிய நவீன தொழினுட்பப்‌ பிரயோகங்கள்‌ 
மூன்றை விவரிக்குக. ப 





6. ப “கலப்பு சக்தி வலு. வழங்கலில்‌ ய்‌ ee வழங்கும்‌ கூறுகளை 


ட்ட AH டூுகின்றன. ஞாயிர்‌ ற்று ரத்னம்‌ பிறப்பாக்கி ணைன கலை றவான கொள்ளளவு aaa 
அனேக எண்ணிக்கையான ஞாயிற்றுப்‌ படல்‌ அலகுகள்‌ ஒன்றுடனொன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. ஒளிர்வு 
வோல்ற்று மொடியூலொன்றின்‌ பயப்பு வோல்ற்றளவானது, கிடைக்கும்‌ சூரியஒளியின்‌ அளவில்‌ தங்கியிருக்கும்‌. 
மொடியூலொன்று பெயரளவு வலுவையும்‌ உச்ச பயப்பு வோல்ற்றளவையும்‌ கொண்டிருக்கும்‌. தேவையான 
மின்னோட்ட, வோல்ற்றளவுப்‌ பயப்புகளைப்‌ பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த அலகுகள்‌ தொடராகவோ 
சமாந்தரமாகவோ இணைக்கப்படலாம்‌. ஞாயிற்று மொடியூல்கள்‌ பலவற்றின்‌ பயப்பு ர பம்‌, ஆடலோட்டமாக 
மாற்றப்படும்‌ மாற்றியுடன்‌ தொடுக்கப்பட்டு பின்னர்‌ நிலைமாற்றியினால்‌ உரிய நெய்யரி வோல்ற்றளவுக்கு 
மாற்றப்படும்‌. (கீழே தரப்பட்ட விவரப்படத்தைக்‌ கருதுக.) 


நேரோட்ட வசு ஆடலோட்ட வசு 
DC bus AC bus 





_ வலையமைப்பு 

| ஞாயிற்று நிலைமாற்றி 

| வலுப்‌ பிறப்பாக்கி பெய்ப்பு 500 196 33 kV 

50 kW பயப்பு 240 V AC 

| சூரிய ஒளிர்வு வோல்ற்றளவு மொடியூலொன்றின்‌ தரவு (ஒரு அலகுக்கானது) 
வலு: 200 97 
வோல்ற்றளவு Vaa : 50 V 


(a) 50KW ஞாயிற்று ஒளிர்வு வோல்ற்றுப்‌ பிறப்பாக்கல்‌ நிலையத்துக்குப்‌ பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஞாயிற்றுப்‌ 
படல்களின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ கணிக்க. 

(b) ஞாயிற்று ஒளிர்வு வோல்ற்று அலகொன்றின்‌ அகலம்‌, நீளம்‌ ஆகியன முறையே 34”, 52” எனக்‌ கொண்டு 
இந்த வலு பிறப்பாக்கல்‌ நிலையத்தை நிறுவத்‌ தேவையான மொத்தப்‌ பரப்பளவைக்‌ கணிக்க. 


MARAMAA AAAA AAAA SE 
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> x, 
இவ்வ பவ்ய வவையவையவவ வவ வவ eae ven e 







(௦) நேரோட்டத்தை ஆடலோட்டமாக மாற்றீடு செய்யும்‌ மாற்றிக்கு 500V நேரோட்ட மின்னழுத்தம்‌ தேவையாகும்‌. 
தரப்பட்ட ஒளி வோல்ற்றளவு (PV). ல்க வத்து மூலம்‌ தேவைப்படும்‌ நேரோட்ட வோல்ற்றளவைப்‌ 
டெ ॥றுவதற்கான முறையைப்‌ பிரேரிக்கு ~~ 

(d) பிரதான நெய்யரியிலிருந்து இரவில்‌ மின்‌” “கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தில்‌ சூரியவலுப்‌ பிறப்பாக்கியின்‌ மூலம்‌] 
மின்‌ வழங்கலை மேற்கொள்ளக்‌ கூடிய முறையொன்றைப்‌ பிரேரிக்க, | | 

(e) ஞாயிற்று ஒளிர்வு வோல்ற்றுப்‌ பிறப்பாக்கி நிலையங்கள்‌ மூலம்‌ இலங்கைக்குக்‌ கிடைக்கும்‌ நன்மைகள்‌ | 
இரண்டை விவரிக்குக. | 

7. இலங்கையில்‌ பிளாத்திக்குக்‌ கழிவுகளின்‌ உற்பத்தி மற்றும்‌ அவை பாதுகாப்பற்ற முறையில்‌ அகற்றப்படுதல்‌ 

ஆகியன பாரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. நாம்‌ உணவுகளைப்‌ பொதியிடவெனப்‌ பாதுகாப்பான. 

பிளாத்திக்குப்‌ பதார்த்தங்களைப்‌ பயன்படுத்துகின்ற போதும்‌ அவற்றிலுள்ள பொலிகாபனேற்றுச்‌ 
சேர்வைகள்‌, கட்டுப்பாடற்ற வகையில்‌ கழிவுகள்‌ குவிக்கப்படும்‌ இடங்களில்‌ அபாயமான இரசாயனப்‌ 
பதார்த்தங்களுடன்‌ பிணைப்பில்‌ ஈடுபடக்கூடிய தன்மையைக்‌ கொண்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து 
உருவாகும்‌ திரவப்‌ பதார்த்தங்கள்‌ மற்றும்‌ நுண்‌ பிளாத்திக்குகள்‌ ஆகியன கழுவியெடுத்து வ) ப்பட்டு 
நிலக்கீழ்‌ நீரமூலங்களையும்‌ கடல்‌ சூழலையும்‌ மாசடையச்‌ செய்கின்றன. இந்த மாசுக்கள்‌ உ.ணவுச்‌| 
சங்கிலிகளினூடாக மனிதனையும்‌ பிற விலங்குகளையும்‌ சென்றடையலாம்‌, | 


1988ஆம்‌ ஆண்டில்‌ பிளாத்திக்குக்‌ கைத்தொழில்துறை மூலமாகத்‌ தயாரிக்கப்பட்ட வகைப்படுத்தல்‌ 
முறைமை வருமாறு 


பிளாத்திக்குப்‌ பதார்த்தங்களிலுள்ள ரண்டு. குறியீடுகள்‌ குறிப்பன யாவை? 


PET, PETE 

{Polyethylene Terephthalate) 

இ: குளிர்பானங்கள்‌, நீர மற்றும்‌ சலாது அலங்கரிப்புகள்‌ 
இடப்படும்‌ போத்தவ்வள்‌ நிலக்கடலை. பட்டர்‌. ஜூம்‌] 
ஆதியனற்றுக்கான கொள்கலன்கள்‌ பத 

E நனிர்றிலை அல்லது. சூடான பாங்கை 
சேர்ப்பதற்கும்‌ போகுத்தமானதாகும்‌. 


(Polypropylene) 
இ மீளப்‌ பின்பு i Bai ways ROT OTT 


பாத்நிரங்கள்‌, சமையலறை ABANT ORGIA 
Sia a. கோப்பைகள்‌, LUG IGA alas 
பின்னர்‌ கழிக்கப்படும்‌ நுண்ணலைப்‌ பொதிகள்‌, 
ப்‌ LAD ales பின்னர்‌. க்ப்‌ NBD 





Heo, DA He. வள்‌ | sf ; 





PS 
(Polystyrene) 

இ முட்டைப்‌ பொறிகள்‌, திலகைலைப்‌ பொதிகள்‌, 
பயன்படுத்திப்‌ பி்‌ கழிக்கப்படும்‌ விண்ணங்கள்‌, 
தட்டுகள்‌, கரண்டி, முள்ளுக்கரண்டி, கத்தி, 
பயன்படுத்திய பின்னர்‌ கழிக்கப்படும்‌ பொதிகள்‌, 
BE. மலைச்‌ சேமிக்கும்‌ பிங்கல aif 6 ets 










HDPE 
| (High-density Polyethylene) 


(இ: ஜீச்குழாய்கள்‌, பரல்‌, LIDS, நீர்ப்போத்தல்கள்‌, 
i சில்லறை விற்பகை உறைகள்‌, சில aene 


கேச அபழக்குவற்றிப்‌ போத்தல்கள்‌ 





Other 

{Often Polycarbonate or ABS) 

ஓ loa பேடு ந்தல்கள்‌, சப்பப்‌ போத்தல்‌, 
இறுவட்டு, - நொருங்கர்த கண்ணடி, வில்லைகள்‌, 
மூக்குக்‌ கவினி மோட்டார்‌. வண்டியில்‌ 
துலைமை விளக்கு; பெயர்ப்பலகை 


PVC 

| (Polyvinyl Chloride) 

[இ உணவுகளைப்‌ பொஜியிடப்‌ பயன்படுத்தப்படாது 
 *.குழயய்கள்‌, agad, தளபாடங்கள்‌, புடையைகள்‌, 
வினையைப்‌ பொருள்கள்‌ 









LDPE 
{Low-density Polyethylene) 
இ ருளிருட்டப்பட்ட உணவுப்‌ ஊபகள்‌ நெருக்கப்படக்குஷுய; 
போத்தல்கள்‌ 
உது: தேன்‌, வடுக. உறுதியான பிணைப்பும்‌. கொடை. 
Wei. கள்‌ நெகிழ்தன்மை கோண்ட மூடிகள்‌ 






http://nowsaveouplanet.blogspot.com/201 5/07 
/what-types-of-plastics-can-be-recycled html 





ee பரத்தில்‌ ன ann மீள்சுழந்சி ட விகிதம்‌, உ one A vee 


ரு எண க்‌ மீள்சுழ ற்சி செ ய்யப்பட்ட ள்‌ வேறு rea ந களாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்‌. விருத்தியடைந்த நாடுகளில்‌ இந்த ஒவ்வொரு வகையினதும்‌ மீள்சுழற்சி வீதம்‌ 
ஏறத்தாழ 20-40% ஆகும்‌. சிறுபகுதி எரியூட்டப்பட்ட சக்தி பிறப்பிக்கப்படுவதுடன்‌ பெரும்பகுதி கட்டுப்பாடற்ற 
நிலநிரப்பலுக்குப்‌ (and fill) பயன்படுத்தப்படும்‌ அல்லது கடலில்‌ சேர்க்கப்படும்‌. 

(1) மேற்குறித்த வகைப்படுத்தலின்‌ க டையில்‌ உங்களது உ.ள்ளூராட்சிச்‌ சபைப்‌ (பிரதேச சபை / 
நகர சபை / மாநகர சமை) பிரதேசத்தில்‌ உருவாகும்‌ வெவ்வேறான கழிவுகளை வகைப்படுத்துக. 

(1) இந்த ஒவ்வொரு கழிவையும்‌ கையாளும்‌ விதம்‌ பற்றி உங்களது உள்ளூராட்சிச்‌ சபைக்குப்‌ பிரே! ரிக்க. 
அவ்வவ்‌ பிரரணைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதால்‌ சமூகத்துக்கு செலவின ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய 
தாக்கங்களை இனங்காண்க. | 

(111) பிளாத்திக்கு அல்லாத மாற்றுப்‌ பொருள்களை குறிப்பிடத்தக்களவு பயன்படுத்துவதற்கும்‌ பிளாத்திக்குப்‌| 
பாவனையைக்‌ குறைப்பதற்கும்‌ உங்களது சமூகத்தை ஊக்குவிக்கக்கூடிப உபாய முறைகள்‌. மூன்றைக்‌| 

குறிப்பிடுக. 


ota வ வை வைகை வைகை ee 
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பகுதி 42 


8. 100 mm துடப்புடைய மீளவலியுறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற்றினாலான சுவரைக்‌ கொண்ட உருளை வடிவ மேல்நிலைத்த 
| தண்ணீர்த்‌ தாங்கியின்‌ குறுக்கு வெட்டுமுகத்‌. தோற்றம்‌, திட்டப்படம்‌ ஆதியன பின்வரும்‌ வரிப்படங்களில்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ளன. இந்தத்‌ தண்ணீர்த்‌ தாங்கி முறையே 100 mm, 75 mm தடிப்புக்களைக்‌ கொண்ட 
அடியையும்‌ மூடியையும்‌ கொண்டுள்ளது. தேசிய நீர்வழங்கல்‌ வடிகாலமைப்புச்‌ சபையின்‌ 25 mm PVC சேவைக்‌ 
குழாயினூடாக தாங்கிக்கு நீர்வழங்கல்‌ மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வீட்டுக்‌ குளியலறை, கழிப்பறை, வீட்டுத்தோட்டம்‌, 
சமையலறை ஆகியவற்றுக்கு இந்தத்‌ தாங்கி மூலம்‌ நீர வழங்கப்படுகிறது. 








My 
ந 
"டி 
a 


டட எக்‌ ஓ... ச்‌ 4 நீர்ம ட்‌ டூ ழ்‌ 


erences தாங்கியின்‌ சுவர்‌ 


தாங்கியின்‌ அடிப்புறம்‌ 


தாங்கியின்‌ சுவர்‌ 


தாங்கியின்‌ அடிப்புறம்‌ 


திட்டப்படம்‌ 
(எல்லா அளவிந்களும்‌ மில்லி மீற்றரிலாகும்‌) 


(a) 0) இந்தத்‌ தாங்கியில்‌ சேமிக்கக்கூடிய நீரின்‌ கனவளவை லீற்றரில்‌ கணிக்க. 
(ம தாங்கியின்‌ aay, அடிப்பகுதி, மூடி ஆகியவற்றுக்குத்‌ தேவையான கொங்கிறீற்றின்‌ மொத்தக்‌ கனவளவைக்‌ 
கணிக்க. 
(iii) எல்லா தாங்கிக்குத்‌ தேவையான இணைப்பு அமைவுகள்‌ மற்றும்‌. எல்லா உள்வழி, வெளிவழிக்‌ 
குழாய்களின்‌ அளவுகளையும்‌ குறிப்பிடுக. 
(iv) நீரின்‌ பாய்ச்சலைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்குத்‌ தேவையான எல்லா வால்வுகளினதும்‌ அமைவுகள்‌, வகைகள்‌, 
அளவுகள்‌ ஆகியவற்றைக்‌ குறிப்பிடுக. | 
(V) மேலே (iv) இல்‌ குறிப்பிட்ட ஏதேனுமொரு வால்வின்‌ குறுக்கு வெட்டுமுகத்தை வரைந்து அதன்‌ 
தொழிற்பாட்டை. விவரிக்குக. | | 
(0) இரண்டு அறைகளைக்‌ கொண்ட அழுகற்றொட்டியொன்றின்‌ பருமட்டான குறுக்கு வெட்டுமுகத்தை வரைக. 
(1) அதிலுள்ள பகுதிகளைப்‌ பெயரிட்டு அப்பகுதிகளின்‌ நோக்கங்களைக்‌ குறிப்பிடுக. 
(11) அழுகற்றொட்டியின்‌ தொழிற்பாட்டை விவரிக்குக. 





TT PT ப வக்பு வவத்து த்தது 
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9, சிறிய வீடொன்றினது திட்டப்படம்‌, அத்திவாரத்தின்‌ விவரங்கள்‌ ஆகியன . பின்வரும்‌ வரிப்படங்களில்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ளன. அத்திவாரத்தின்‌ அடிப்பகுதியும்‌ பிளிந்துச்‌ சுவரும்‌ கண்டகற்களால்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன. | 


மேற்கட்டமைப்புச்‌ சுவர்கள்‌ சீமெந்துத்‌' துண்டக்‌ கற்களால்‌ கட்டப்பட்டுள்ளன. அளவுகள்‌ தரப்படாத 
சந்தர்ப்பங்களில்‌ நியம அளவீடுகளைப்‌ பயன்படுத்துக. 


















| 

3000 | 

| 

200 mm மேற்கட்டமைப்புச்‌ சுவர்‌ | 

| 

20 mm தடிப்புடைய ஈரக்காப்புச்சுவர்‌ : 

= நிலமட்டம்‌ | 

ஐ of | 

y | 

S LPRA ES | 

oy —— 300 mm தடிப்புடைய பிளிந்துச்சுவர்‌ 

Amri 2 - தண்டகற்கட்டு அத்திவாரத்தின்‌ | 
er | 600 | அடிப்பகுதி 
ட அதத்‌ ப்‌ | 





(எல்லா அளவீடுகளும்‌ மில்லி மீற்றரிலாகும்‌.) 


திட்டப்படம்‌ 


(a) (1) கட்டடத்தின்‌ மேற்கட்டமைப்புச்‌ சுவர்களின்‌ மத்தியகோட்டு நீளத்தைக்‌ கணிக்க. 

(1) அத்திவாரக்‌ குழிக்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. 

(iii) அத்திவார அடிப்பகுதிக்குத்‌ தேவையான கண்டகற்‌ கட்டுக்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. 

(iv) பிளிந்துச்‌ சுவருக்குத்‌ தேவையான கண்டகற்‌ கட்டுக்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. 

(v) பிளிந்துச்‌ சுவரின்‌ உச்சியில்‌ 20 mm தடிப்புடைய DPC ஐ இடுவதற்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. 
(b) Gi) அலகு விலையின்‌ மூலகங்களைக்‌ (ர) குறிப்பிடுக. 

(ii) தேறிய அலகு விலை, மொத்த அலகு விலை ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக்‌ குறிப்பிடுக. 

(111) வ்‌ sialon கட்‌ ae ai im? aaa at ய வக்ப்‌ தேறிய க்‌ ரர்‌ ee! 





O மீழ்‌ சண 


10. 200m நீளமான தெருவொன்றில்‌ A இலிருந்து K வரை இனங்காணப்பட்ட 20m வீச்சினைக்‌ கொண்ட 11 
நிலையங்களில்‌ மட்டக்கோல்‌ வாசிப்புகள்‌ பெறப்பட்டு அறிக்கையிடப்பட்டன. பீடக்குறி (BMJ கடல்‌ 
மட்டத்திலிருந்து 20. 350 ஆக அமைவதுடன்‌ எல்லா அளவீடுகளும்‌ மீற்றரிலாகும்‌. 


உபகரண நிலைய இல 1 2.455 (B.M.), 1.360(A), 12502, 0.590 (C), 0.690 (D) 
உபகரண நிலைய இல 2 1745 (D), 15300, 1.3200), 1.215 (G) 
உபகரண நிலைய இல 3 1445 (G), 1.25004), 1.245), 1.090 (2, 0.890 (K) 
(1) நியம. முறைக்கமைய மேற்குறித்த வாசிப்புக்களைக்‌ குறித்துக்காட்டுக. 
Gi) ஏற்ற இறக்க (rise and fall) முறையைப்‌ பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு 'மத்தியகோட்டு நிலையத்துக்குமான 
சுருக்கப்பட்ட (reduced) உயரங்களைக்‌ கணிக்க. 
(11) உங்களது கணித்தலின்‌ செம்மையை அறிவதற்கென உரிய செவ்வைபார்த்தல்களைப்‌ பிரயோகிக்க. 


ae SS ஒல 
#49 7 சழ 





ப்பத்‌ 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


16 - பகுதி II 
பகுதி 13 


5. கொவிட்‌- 19 என்பது அண்மைக்காலமாக முழு உலகிற்கும்‌ பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள தொற்று நிலைமையாகும்‌. 
இத்தொற்றுக்‌ காலப்பகுதியில்‌ வைரசின்‌ பரவுதலைத்‌ தடூப்பதற்கென பல்வேறு வகைப்பட்ட தொழினுட்ப, 
தொழினுட்பம்‌ சாரா படிமுறைகள்‌ முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


(a) கொவிட்‌- 19 பரவலைத்‌ தடுப்பதற்கு. சமூக இடைவெளியைப்‌ பேணுதலை எவ்வாறு i i வன்‌ 
சுருக்கமாக விளக்குக? 


மக்கள்‌ நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தல்‌ 
தனியாள்‌ இடைவெளி 1m இலும்‌ அதிகமாகப்‌ பேணுதல்‌ 
தொற்றுக்குள்ளானோரையும்‌, அவர்களை நெருங்கியோரையும்‌ தனிமைப்படுத்தல்‌ 


பொதுப்‌ போக்குவரத்து சேவைகளில்‌ உரிய ஆசனங்களில்‌ அரைவாசி எண்ணிக்கையிலும்‌ 
குறைந்தளவான எண்ணிக்கையில்‌ பயணிகளை கொண்டு செல்லல்‌. 


இவ்வாறான யாதேனும்‌ இரு காரணங்களை குறிப்பிடுவதன்‌ மூலம்‌ விளக்குதல்‌. 


(50 புள்ளிகள்‌ ) 


(b) வைரசுப்‌ பரவலைத்‌: தவிர்ப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்பட்ட தொழினுட்பம்‌ சாராத வேறு முறைகள்‌ இரண்டைச்‌ 
சுருக்கமாக விளக்குக. 


பாதுகாப்பான முகக்‌ கவசங்கள்‌ அணிதல்‌ 

சமூகத்தில்‌ நடமாடிய பின்னர்‌ வீடு நுழையும்போது அடைகளை மாற்றி சுத்தமாதல்‌ 
முகம்‌, மூக்கு, கண்‌ போன்ற உறுப்புக்களைக்‌ கைகளால்‌ துடைப்பதைத்‌ தவிர்த்தல்‌ 
நுகர்வுப்‌ பாத்திரங்களை இயன்றளவு தனியார்‌ பாவனையாகப்‌ பேணுதல்‌ 


காற்றுப்‌ பரிமாற்றம்‌ இல்லாத வளிக்குளிறேற்றி உள்ள அறைகளில்‌ மக்கள்‌ கூட்டமாக 
ஒன்று கூடாமை 


போன்ற பொருத்தமான காரணங்களை குறிப்பிட்டு சுருக்கமாக விளக்குதல்‌. 


(20 x 2 = 40 புள்ளிகள்‌) 


i யய வவ 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 
(c) வைரசுப்‌ பரவலைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தக்கூடிய நவீன தொழினுட்பப்‌ பிரயோகங்கள்‌ 
மூன்றை விவரிக்குக. 
ஓ கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய மெய்நலம்பாட்டு திரவங்களின்‌ மூலம்‌ அடிக்கடி கைகளை 
சுத்தப்படுத்தல்‌ 


ஓ பொது இடங்களில்‌ அமைந்திருக்கும்‌ நீர்த்திருகுபிடிகளை தன்னியக்கமாக தொழிற்படூத்தல்‌ 


ஓ சுகாதாரப்‌ பாதுகாப்புடையதும்‌ கிருமிகளை அழிக்கக்கூடியதுமான திரவங்களைத்‌ 
தெளிக்கும்‌ அறையினூடாக வேலைத்தளங்களுக்கு நுழைய வழியேற்படுத்தல்‌. 


© நோயுற்றோரைக்‌ கண்காணிப்பதற்காக தெமாலைவிலிருந்து கட்டூப்படூத்தக்கூடிய 
ரொபோக்களைப்‌ பயன்படுத்தல்‌ 


ஓஒ கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய கதிர்த்‌ தொழிற்பாட்டு அறையினுள்ளாக பயனிக்க 
வழிவகுத்தல்‌. 


போன்ற பொருத்தமான மூன்று காரணங்களை சுருக்கமாக விளக்குதல்‌. 
(20 x 8 = 60 புள்ளிகள்‌) 


150 


6. இலங்கையில்‌ கலப்பு சக்தி வலு வழங்கலில்‌ மீளப்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திவலு வழங்கும்‌ கூறுகளை 
அதிகரிப்பதற்கென ஞாயிற்று வோல்ற்றுப்‌ பிறப்பாக்கி நிலையங்கள்‌ (Solar PV Plants) விருத்தி 
செய்யப்படுகின்றன. ஞாயிற்று ஒளிவலுப்‌ பிறப்பாக்கி நிலையங்களில்‌ குறைவான கொள்ளளவு கொண்ட 
அனேக எண்ணிக்கையான ஞாயிற்றுப்‌ படல்‌ அலகுகள்‌ ஒன்றுடனொன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. . ஒளிர்வு 
வோல்ற்று மொடியூலொன்றின்‌ பயப்பு வோல்ற்றளவானது, கிடைக்கும்‌ சூரியஒனியின்‌ அளவில்‌ தங்கியிருக்கும்‌. 
மொடியூலொன்று பெயரளவு வலுவையும்‌ உச்ச பயப்பு வோல்ற்றளவையும்‌ கொண்டுருக்கும்‌. தேவையான 
மின்னோட்ட, வோல்ற்றளவுப்‌ பயப்புகளைப்‌ பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த அலகுகள்‌ - தொடராகவோ 


மாற்றப்படும்‌, (கீழே தரப்பட்ட விவரப்படத்தைக்‌ கருதுக.) 


நேரோட்ட வசு ஆடலோட்ட வசு 


DC bus l AC bus 


| 


ஞாயிற்று ப நிலைமாற்றி 
வலுப்‌ பிறப்பாக்கி பெய்ப்பு 500 V DC 33 kV 
50 kW பயப்பு 240 V AC 


வலையமைப்பு 








சூரிய ஒளிர்வு வோல்ற்றளவு மொடியூலொன்றின்‌ தரவு (ஒரு அலகுக்கானது) 
வலு: 200 W 
வோல்ற்றளவு Vw | 50 V 


(a) 50KW ஞாயிற்று ஒளிர்வு வோல்ற்றுப்‌ பிறப்பாக்கல்‌ நிலையத்துக்குப்‌ பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஞாயிற்றுப்‌ 
படல்களின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ கணிக்க. | 








படல்‌ ஒன்றின்‌ பெய்ப்பு வலு = 200 W 
தேவையான வலு அளவு = 50 KW = 50,000 W 
தேவையான படங்களின்‌ எண்ணிக்கை = ன = 250 
(25 புள்ளிகள்‌) 
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(b) ஞாயிற்று ஒளிர்வு வோல்ற்று அலகொன்றின்‌ அகலம்‌, நீளம்‌ ஆகியன முறையே 34”, 52” எனக்‌ கொண்‌ டு 


இந்த வலு பிறப்பாக்கல்‌ நிலையத்தை நிறுவத்‌ தேவையான மொத்தப்‌ பரப்பளவைக்‌ கணிக்க. | 
படல்‌ ஒன்றின்‌ பரப்பளவு = 34" x 52" 
250 படல்களின்‌ பரப்பளவு = 34" x 52" x 250 சதுர அங்குலம்‌ 
அல்லது = (34” x 52” x 250 / 144) சதுர அடிகள்‌ 


(25 புள்ளிகள்‌ ) 


பி (c) e ட்டத்தை உம்‌ மாற்றீடு ae Hii 500 M Te a வள்ளி au 


ட.” முறையை ப்‌ பிரேரிக்க. He 


படல்‌ ஒன்றின்‌ வோல்ற்றளவு = 50V 








500V ஐப்‌ பெற்றுக்கொள்ளத்‌ தேவையான = T 
கலங்களின்‌ எண்ணிக்கை al 

=10 
தொடர்நிலையில்‌ தொடுக்கப்பட்ட கலங்களின்‌ _ 250 = 95 
மொத்த எண்ணிக்கை 10 
சமாந்தரமாக தொடுக்கப்பட்ட கலங்களின்‌ = 95 
மொத்த எண்ணிக்கை 


(25 புள்ளிகள்‌ ) 


(4) பிரதான நெய்யரியிலிருந்து இரவில்‌ மின்‌” “கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தில்‌ சூரியவலுப்‌ பிறப்பாக்கியின்‌ மூலம்‌ 
மின்‌ வழங்கலை மேற்கொள்ளக்‌ கூடிய முறையொன்றைப்‌ பிரேரிக்க. 


மின்கலத்‌ தொகுதியானது பகற்காலங்களில்‌ ஏற்றமடைந்து பின்‌ இரவு வேளைகளில்‌ அம்‌ 
மின்கலத்தினால்‌ பெறப்படும்‌ மின்சாரம்‌ நேர்‌ மாற்றியின்‌ மூலமாக தேவையான ஆடல்‌ 


மின்னோ 


ட்டமாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும்‌. 
(25 புள்ளிகள்‌ ) 


3 (e) ஞாயிற்று ஒளிர்வு வோல்ற்றுப்‌ பிறப்பாக்கி நிலையங்கள்‌ மூலம்‌ இலங்கைக்குக்‌ கிடைக்கும்‌ நன்மைகள்‌ 
இரண்டை விவரிக்குக. | 


© வெப்ப, டீசல்‌ மின்வலு உற்பத்தி நிலையங்களுக்குத்‌ தேவையான எரிபொருளுக்குப்‌ 
பதிலாக செலவிடப்படும்‌ அன்னியச்‌ செலவாணியை சேமிக்க முடியுமாதல்‌. 

ஓஒ வெப்ப டீசல்‌ மின்வலு நிலையங்கள்‌ மூலம்‌ வெளியாகும்‌ வாயு சூழல்‌ மாசடையக்‌ 
காரணமாக அமைவதுடன்‌, சூரியக்‌ கலங்களால்‌ சூழல்‌ மாசடையாமை. 

ஓ அலகொன்றுக்கான உற்பத்திச்‌ செலவு குறைதல்‌. 

© பராமரித்தல்‌ இலகுவாதல்‌ 

@ வீழ்வது குறைவடையும்‌ 

போன்ற பொருத்தமான 2 விடைகளுக்கு (20 x 2 = 40 புள்ளிகள்‌) 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


7. இலங்கையில்‌ பிளாத்திக்குக்‌ கழிவுகளின்‌ உற்பத்தி மற்றும்‌ அவை பாதுகாப்பற்ற முறையில்‌ அகற்றப்படுதல்‌ 
ஆகியன பாரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. நாம்‌ உணவுகளைப்‌ பொதியிடவெனப்‌ பாதுகாப்பான 
பிளாத்திக்குப்‌ பதார்த்தங்களைப்‌ பயன்படுத்துகின்ற போதும்‌ அவற்றிலுள்ள பொலிகாபனேற்றுச்‌ 
சேர்வைகள்‌, கட்டுப்பாடற்ற வகையில்‌ கழிவுகள்‌ குவிக்கப்படும்‌ இடங்களில்‌ அபாயமான இரசாயனப்‌ 
பதார்த்தங்களுடன்‌ பிணைப்பில்‌ ஈடுபடக்கூடிய தன்மையைக்‌ கொண்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து 
உருவாகும்‌ திரவப்‌ பதார்த்தங்கள்‌ மற்றும்‌ நுண்‌ பிளாத்திக்குகள்‌ ஆகியன கழுவியெடுத்து வரப்பட்டு 
நிலக்கீழ்‌ நீரமூலங்களையும்‌ கடல்‌ சூழலையும்‌ மாசடையச்‌ செய்கின்றன. இந்த மாசுக்கள்‌ உணவுச்‌ 
சங்கிலிகளினூடாக மனிதனையும்‌ பிற விலங்குகளையும்‌ சென்றடையலாம்‌. 


1988ஆம்‌ ஆண்டில்‌ பிளாத்திக்குக்‌ கைத்தொழில்துறை மூலமாகத்‌ தயாரிக்கப்பட்ட வகைப்படுத்தல்‌ 
முறைமை வருமாறு 


பிளாத்திக்குப்‌ பதார்த்தங்களிலுள்ள மீள்சுழற்சிக்‌ குறியீடுகள்‌ குறிப்பன யாவை? 





Pe 

(Polypropylene) 

இ dani பயன்படுந்தும்கூடிய முண்ணலைப்‌ 
பாத்திரங்கள்‌, சமையலறை  உபரைவங்கள்‌ 
Suits கூட்‌ கப்பை, Loa LHD ab alee 
பின்னர்‌ கழிக்கப்படும்‌ நுண்ணலைப்‌. பொறிகள்‌, 
பயஷ்படுந்திய பின்னர்‌. அகற்றப்படும்‌ 
திவ்ய, பீங்கான்‌. துடற்கள்‌ 









PET, PETE 

(Polyethylene Terephthalate) 
1இ குளிர்பானங்கள்‌, நீர மற்றும்‌ சலாது அலங்கரிப்புகள்‌| © 
இடப்படும்‌ போத்தல்கள்‌ நிலக்கடலை பப்பு, மாம்‌! த 
ஆகியவற்றுக்கான கொள்கலன்கள்‌ a அது 
1இ தளிர் நிலை அல்லது சூடான பானங்களை 0 
f சேமிப்பறற்குப்‌ பொலுத்துமானதாமும்‌. f 






































BS 
(Polystyrene) . 
இ முட்டைப்‌ பொறிகள்‌, நிலங்க லைப்‌ . பொதிகள்‌, | 

பண்படுத்தி பின்ன எமிக்கப்படும்‌ கிண்ணனைன்‌, | 
தட்டுகள்‌, கரண்டி முள்றுக்கரண்டி கந்தி, | 
பென்படுத்திய பின்க்‌ கழிக்கப்படும்‌. பொதிகள்‌, | 
உலைம்‌ சேமிக்கும்‌ பீங்கான்‌ வட்டு } 


HDPE 
(High-density Polyethylene) 


இ: ஜக்குழாய்கள்‌, பால்‌, பழச்சாறு, நிப்போத்துல்கள்‌, 
சில்லறை விற்பனை உறைகள்‌, சில வகை 
கேச அழுக்குகற்றிப்‌ போத்தல்கள்‌ 





a AE N கா்‌ 
{Olten Polycarbonate or ABS) 


இ மென்பானப்‌ போத்தல்கள்‌, ஆப்பும்‌ போத்தல்‌, 
இறுவட்டு, நோகுங்காத: கன்னை, வில்லைகள்‌, 








PVC 

{Polyvinyl Chloride} 

ஒ உணவுகளைப்‌ பொறதியிடப்‌ பயன்படுத்தப்படாத 
இ pni, வர்கள்‌, ற க்‌, புடவைக்‌ 
விளையாட்டுப்‌ பொருள்கள்‌ 


மூக்குக்‌ கண்ணாடி மோட்டார்‌. ௮ண்டியின்‌ 
தலமை விளக்கு, பெயர்ப்பலகை 









| LDPE 
| (Low-density Polyethylene) 
| * குளிருட்டப்பப்ட weet: பைகள்‌ தெருக்கப்படக்குஷிய 
பொத்தல்கள்‌ 

உதட தேன்‌, கடுகு. spana பிஸைய்யுக்‌ லொஷ்ட 
OIE Jest நெகிழ்தன்றம்‌ கொண்ட மூடிகள்‌ 









http://nowsaveouplanet.blogspot.com/2015/07 
/what-types-of-plastics-can-be-recycled_htral 





ஒவ்வொரு பிளாத்திக்கு வகையினதும்‌ மீள்சுழற்சி செய்யக்கூடிய விகிதம்‌, இலக்க அதிகரிப்புடன்‌ குறையும்‌. 
இது பயன்பாடு, சேகரிப்பு, தொழினுட்பம்‌, கையாளலுக்கான செலவு ஆகியவற்றில்‌ தங்கியிருக்கும்‌. இவ்வாறு 
ஒவ்வொரு வகையினதும்‌ மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்ட விளைவுகள்‌ வேறு உற்பத்திகளுக்கான மூலப்பொருட்களாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்‌. விருத்தியடைந்த நாடுகளில்‌ இந்த ஒவ்வொரு வகையினதும்‌ மீள்சுழற்சி வீதம்‌ 
ஏறத்தாழ 20-40% ஆகும்‌. சிறுபகுதி எரியூட்டப்பட்டு சக்தி பிறப்பிக்கப்படுவதுடன்‌ பெரும்பகுதி கட்டுப்பாடற்ற 
நிலநிரப்பலுக்குப்‌ லோப fill) பயன்படுத்தப்படும்‌ அல்லது கடலில்‌ சேர்க்கப்படும்‌. 

(1) மேற்குறித்த வகைப்படுத்தலின்‌ அடிப்படையில்‌ உங்களது உள்ளூராட்சிச்‌ சபைப்‌ (பிரதேச சபை / 
நகர சபை / மாநகர சபை) பிரதேசத்தில்‌ உருவாகும்‌ வெவ்வேறான கழிவுகளை வகைப்படுத்துக. 
பாரம்பரிய கழிவுகளை  வகைப்படுத்தலை இடவும்‌ மீள்சுழற்சி செய்வதற்காக 
பிளாஸ்திக்குகளை வகைப்படுத்தும்‌ போது அதன்‌ பொருட்களின்‌ வகைக்கேற்ப 
வகைப்படுத்தலும்‌ அதற்காக பிளாஸ்திக்குகளில்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இலக்கங்களைக்‌ 
கண்டறிந்து வேறு பிரித்தல்‌ மற்றும்‌ அவ்வாறு இனங்காண முடியாத பிளாஸ்திக்குகளை 
வேறாக சேகரித்தல்‌ மற்றும்‌ திட்டமிடல்‌ பற்றிய விளக்கம்‌ இருப்பின்‌ 

(30 புள்ளிகள்‌) 





14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.யா.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 
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ce phe tt hil இவக IT வைகை 


இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


(1) இந்த ஒவ்வொரு கழிவையும்‌ கையாளும்‌ விதம்‌ பற்றி உங்களது உள்ளூராட்சிச்‌ சபைக்குப்‌ பிரேரிக்குக. 
அவ்வவ்‌ பிரரணைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதால்‌ சமூகத்துக்கு செலவின நீதியாக ஏற்படக்கூடிய 
தாக்கங்களை இனங்காண்க. 


அகற்றப்படும்‌ உணவுகள்‌, காய்கறிகள்‌, பழவகைகள்‌ போன்றவற்றை வீட்டிலேயே 
கொம்போஸ்‌ கூட்டு பசளை தயாரிப்பதற்கான வசதிகளை ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க, 
பிரதேச அரச கடைகள்‌ செயற்படல்‌. 


கடதாசி, கடதாசி மட்டை போன்றவற்றை வெவ்வேறாக சேகரித்து அவற்றை உற்பத்தி 
செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள்‌ மேற்கொள்ளல்‌. 


பிளாஸ்திக்குகளை வெவ்வேறாக வகைப்படுத்தலும்‌ சேகரித்தலும்‌, அவற்றை சுத்தம்‌ 
செய்து மீள்சுழற்சி செய்யக்கூடிய மூலப்பொருள்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ தொழிற்சாலைகளை 
நிறுவுதலும்‌. 


வியாபார நிலையங்களில்‌ வெளியேற்றப்படும்‌ காய்கறிகள்‌, பழவகைகள்‌ போன்றவற்றை 
கூட்டுப்‌ பசளை தயாரிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தல்‌. 


இவ்வாறான யாதேனும்‌ பொருத்தமான 03 காரணங்களைக்‌ குறிப்பிட்டு மக்கள்‌ பெறக்கூடிய 
வருமானங்கள்‌ பற்றி விளக்குதல்‌. 


(20 x 8 = 60 புள்ளிகள்‌) 


Gi) இந்த ஒவ்வொரு கழிவையும்‌ கையாளும்‌ விதம்‌ பற்றி உங்களது உள்ளூராட்சிச்‌ சபைக்குப்‌ பிரேரிக்குக. 
அவ்வவ்‌ பிரேோரணைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதால்‌ சமூகத்துக்கு செலவின நீதியாக ஏற்படக்கூடிய 
தாக்கங்களை இனங்காண்க. 


இயற்கை மூலப்பொருட்களால்‌ உருவாக்கப்பட்ட பயணப்‌ பைகள்‌, கடதாசியால்‌ 
ஆக்கப்பட்ட அபொதியிடல்களை  மேம்படுத்துவதற்காகவும்‌ கவர்ச்சியானதாகவும்‌ 
நீண்டகாலம்‌ பயன்படுத்தக்கூடியவாறும்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ தொழினுட்பத்தின்‌ கிரயத்தில்‌ 
ஒரு சிறு தொகையை உற்பத்தியாளருக்குப்‌ பெற்றுக்கொடுத்தல்‌. 


பிளாஸ்திக்கு பிரயோகத்தின்‌ போதான தீய விளைவுகளை விளக்கும்‌ வகையிலான 
பாடசாலை மட்டப்‌ போட்டிகளை நடாத்துதல்‌ மற்றும்‌ அதன்‌ மூலம்‌ விழிப்புணர்வை 
ஏற்படுத்தல்‌. 


பிரதியீட்டுப்‌ பொருட்களினால்‌ தயாரிக்கப்பட்ட பைகளை மீண்டும்‌ மீண்டும்‌ 
பயன்படூத்துவதற்கு ஊக்குவிப்பதற்காக வியாபார நிறுவனத்தின்மூலம்‌ கழிவு வழங்குதல்‌. 


வீசப்படும்‌ பிளாஸ்திக்குப்‌ பொருட்களை சேகரித்து அவற்றின்‌ பெறுமதிக்குரிய மாற்றுப்‌ 
பொருட்களை தயாரித்து அதனை மக்களுக்குக்‌ கொடுத்தல்‌. 


இவ்வாறான 3 காரணங்கள்‌ 


EO யயயயய வய வைகை வைகை 
14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.பொ.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 


(20 x 3 = 60 புள்ளிகள்‌) 
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'இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


பகுதி C 


8. 100 mm தடிப்புடைய மீளவ்லியுறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற்றினாலான சுவரைக்‌ கொண்ட உருளை வடிவ மேல்நிலைத்த 


தண்ணீர்த்‌ வம்‌ குறுக்கு _வெட்டுமுகத்‌.. தோற்றம்‌, திட்‌ பப்படம்‌ பின்வரும்‌ laa த்‌ 


Prg 


தொட்டியின்‌ மூடி 





ட, 
எவ்வ 


ae உச்ச நீர்மட்டம்‌ 


1200 


.வதூங்கியின்‌ சுவர்‌ 







= mee PAE அடிப்புறம்‌ 
வெட்டூமுகத்‌ தோற்றம்‌ 


-. தாங்கியின்‌ சுவர்‌ 


தாங்கியின்‌ அடிப்புறம்‌ 


(20 x 8 = 60 புள்ளிகள்‌) 


(a) ) இந்தத்‌ தாங்கியில்‌ சேமிக்கக்கூடிய நீரின்‌ கனவளவை லீற்றரில்‌ கணிக்க. 





= ar’l 
600) 1100 
நீரின்‌ கனவளவு (1) =| 314% ட்டி x |x1000 
= 1243.441 
=1244/ 
சரியான கணித்தலுக்குப்‌ புள்ளிகள்‌ வழங்கவும்‌. 
(15 புள்ளிகள்‌) 
14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.பொ.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


Gi) தாங்கியின்‌ சுவர்‌, அடிப்பகுதி, மூடி ஆகியவற்றுக்குத்‌ தேவையான கொங்கிறீற்றின்‌ மொத்தக்‌ கனவளவைக்‌ 
கணிக்க. | . 





a) வளைவான பகுதியின்‌ கனவளவு =/x100x1200 
= 4,085%0,1%1.2 
= 0.4902m’ 


b) மூடியின்‌ கனவளவு Sarl 
= =x 0.8x0.8%0.075 | 


= 0.1508 


2 
C) உற்பகுதியின்‌ கனவளவு = ரம 


-2 0.8x0.8x0.1 





=0.2011m? 


d) கொங்கிறீட்டூுக்‌ கனவளவு = 0,4902--0.1508--0.2011 
| = 0.8421m’ 


சரியான கணித்தலுக்குப்‌ புள்ளிகள்‌ வழங்கவும்‌. 


(05 x 4 = 20 புள்ளிகள்‌) 


(11) எல்லா தாங்கிக்குத்‌ தேவையான இணைப்பு அமைவுகள்‌ மற்றும்‌ எல்லா உள்வழி, வெளிவழிக்‌ 
குழாய்களின்‌ அளவுகளையும்‌ குறிப்பிடுக. 





(05 x 5 = 25 புள்ளிகள்‌) 


ee யய யவை 
14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.எபா.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 
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(iv) நீரின்‌ பாய்ச்சலைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்குத்‌ தேவையான எல்லா வால்வுகளினதும்‌ அமைவுகள்‌, வகைகள்‌, 


அளவுகள்‌ ஆகியவற்றைக்‌ குறிப்பிடுக. 






GV -ULMA வால்வு 


SV - நிறுத்தும்‌ வால்வு 


(05 x 4 = 20 புள்ளிகள்‌) 


(v) மேலே (iv) இல்‌ குறிப்பிட்ட ஏதேனுமொரு வால்வின்‌ குறுக்கு வெட்டூமுகத்தை வரைந்து அதன்‌ 
தொழிற்பாட்டை. விவரிக்குக. 


வால்வினை சரியாக வரைந்து அதன்‌ தொழிற்பாட்டினை விவரித்து இருந்தால்‌ 
புள்ளிகளை வழங்கவும்‌. 
(20 புள்ளிகள்‌) 





14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.பொ.த (உயர்‌ தரப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ 


_லஙகைப்‌ பரட்சைத திண்ணக்‌ த த ததத அ அ ப ப ப ப ப பாடாராயாாயாயாயாயயயயயயயியாயயயமய மைய வமமகமமயைமயைய வைகை 


(b) இரண்டு அறைகளைக்‌ கொண்ட அழுகற்றொட்டியொன்றின்‌ பருமட்டான குறுக்கு வெட்டூுமுகத்தை வரைக. 
(i) அதிலுள்ள பகுதிகளைப்‌ பெயரிட்டு அப்பகுதிகளின்‌ நோக்கங்களைக்‌ குறிப்பிடுக... 





உள்விடூ / நுழைவழி - 


வெளிவிடூவழி / வெளிவழி - 


ஆற்பிலம்‌ 


இடைமறிப்பு 
பிரிசுவர்‌ 


வடி 


அந்தரங்கமானது | 








தொகுதியிலிருந்து தாங்கிக்கு கழிவுகளை 
உட்செலுத்தல்‌ 


வேறாகும்‌ நீரினை உறிஞசற்‌ கிடங்கிற்கு 
வெளியேற்றுதல்‌. 


ஊள்ளகக்‌ கண்காணிப்பு, நடப்பு நடவடிக்கைகளை 
இலகுவாக மேற்கொள்வதற்கு 


திண்மக்‌ கழிவுகளை முறையாக விழச்செய்தல்‌. 
தாங்கியை இரு அறைகளாகப்‌ பிரித்தல்‌ 
வெளி வழிக்குப்‌ புறத்தே கொண்டு செல்லப்படும்‌ 


நீரினை வடிகட்டல்‌ / திண்ம மலக்‌ கழிவுகள்‌ 
வெளியேறுவதைத்‌ தவிரித்தல்‌. 


(சரியான வரிப்படம்‌ - 05 புள்ளிகள்‌, 4 பகுதிகளைப்‌ பெயரிட்டு விவரீத்தல்‌ 04 X 5 = 20 


புள்ளிகள்‌ ) 
(25 புள்ளிகள்‌) 
rr 
14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பலியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.பொ.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 
(11) அழுகற்றொட்டியின்‌ தொழிற்பாட்டை விவரிக்குக. 


கட்டிடத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும்‌ மலக்‌ கழிவுகள்‌ உள்வழியூடாக அழுக்குத்‌ 
தொட்டியின்‌ முதலாம்‌ அறையுள்‌ கொண்டு வரப்படும்‌. - இங்கு திண்மக்‌ கழிவுகள்‌ 
அத்தாங்கியின்‌ அடியில்‌ விழச்‌ செய்து சேமிக்கப்படும்‌. அதேவேளை நருடன்‌ சேர்ந்துள்ள 
அடையல்கள்‌ படிவடைந்து முதல்‌ அறையில்‌ காணப்படும்‌. அதேவேளை முதல்‌ 
அறையிலிருந்து இரண்டாம்‌ அறைக்கு கொண்டு செல்லப்படும்‌. மேலும்‌ இரண்டாம்‌ 
- அறையிலுள்ள நீரில்‌ கலந்துள்ள அடையல்களும்‌ அவ்வறையில்‌ படிவடையும்‌ 
அச்சந்தர்ப்பத்தில்‌ நீரானது வடியின்‌ மூலம்‌ வடிக்கப்பட்டு வெளி வழியினூடாக 
உறிஞ்சற்கிடங்கிற்கு கொண்டு செல்லப்படும்‌. 


அங்கு இடம்பெறக்கூடிய முக்கியமான  தொழிற்பாடாக காற்றின்றிய பகறீரியாக்கள்‌ 


காணப்படுகின்றன. அத்தகைய காற்றின்றிய பற்றீரியாக்கள்‌ மூலம்‌ மலக்கழிவுகளிலுள்ள 
கூறுகள்‌ உக்கலடையச்‌ செய்யப்படும்‌. 


(25 புள்ளிகள்‌ ) 


150 






200 mm மேற்கட்டமைப்புச்‌ சுவர்‌ 


. 20 mm தடிப்புடைய ஈரக்காப்புச்சுவர்‌ 


'நிலமட்டம்‌ 


கை கண்டகற்கட்டு அத்திவாரத்தின்‌ 
அடிப்பகுதி 


திட்டப்படம்‌ 


(எல்லா அளவீடுகளும்‌ மில்லி மீற்றரிலாகும்‌.) 


(a) (G) கட்டடத்தின்‌ மேற்கட்டமைப்புச்‌ சுவர்களின்‌ மத்தியகோட்டு நீளத்தைக்‌ கணிக்க. 





14 - குடிசார்த்‌ தொழினுட்பவியல்‌ புதிய/பழைய பாடத்திட்டம்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.பா.த (உயர்‌ தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 
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—, 2/3000 = 6000 
சுவர்‌ தடிப்பு - 200 
3/6200 =18600 
கூட்டு 4/ ௨/ 200 400 
19000 = 19000 
1700 
3500 
எவை = 10400 | 
2/500 | 
உட்புறச்‌ சுவர்‌ 3500 | 
13900 
கூட்டு 4/ 2/200 = 400 ்‌ 
14300 = 14300 | 
மத்திய கோட்டு நீளம்‌ = 33300 
(30 புள்ளிகள்‌) 
(11) அத்திவாரக்‌ குழிக்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. 
Description 






அத்திவார அகழி ஆழம்‌ 
2/300 600 


(05 x 4 = 20 புள்ளிகள்‌) 


(11) அத்திவார அடிப்பகுதிக்குத்‌ தேவையான கண்டகற்‌ கட்டுக்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. — 






கருங்கில்‌ சுவர்‌ 
2/300 600 
300 தடிப்புடைய கருங்கல்‌ சுவர்‌ 


(05 x 4 = 20 புள்ளிகள்‌) 
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ரு 
es 


இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


(iv) பிளிந்துச்‌ சுவருக்குத்‌ தேவையான கண்டகற்‌ கட்டுக்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. 





(05 x 4 = 20 புள்ளிகள்‌) 


(v) பிளிந்துச்‌ சுவரின்‌ உச்சியில்‌ 20 mm தடிப்புடைய DPC ஐ இடுவதற்கான அளவெடுப்பைச்‌ செய்க. 





(10 புள்ளிகள்‌) 


(b) (0) அலகு விலையின்‌ மூலகங்களைக்‌ (elements) GÁLLAGE. | 
மூலப்பொருள்‌ / உழைப்பு / மேற்தலைச்‌ செலவுகள்‌ / இலாபம்‌ 


(02 x 4 = 08 புள்ளிகள்‌) 


மூலப்பொருள்‌, விலை, க ற்்ப்போககுஹ்க்‌ என்பவற்றுக்கான கிரயம்‌ கருத்திற்‌ 
கொள்ளப்படும்‌. 


தேறிய விலைக்காக மேற்குறிப்பிட்டவைக்கு மேலதிகமாக மேற்தலைச்‌ செலவு 
கருத்திற்‌ கொள்ளப்படும்‌. 
(02 x 8 = 16 புள்ளிகள்‌) 
(111) பிளிந்துச்‌ டு கட்டின்‌ ன்ன im ட்ட வரியினை இடுவதற்கான தேறிய அலகு விலை, மொத்த 
மூலகங்களின்‌ ள்‌ ட்ட. 
உ மூலப்பொருட்கள்‌ - சிமெந்து, மணல்‌, நீர்‌, பிற்றுமண்‌ (தோர்‌) 
@ உழைப்பு - தேர்ச்சி பெற்ற தொழிலாளி, தேர்ச்சி பெறாத்‌ தொழிலாளி, 
கூலி 
© மேற்தலைச்‌ செலவு - தேறிய அலகு விலையின்‌ சதவீதம்‌ (10% - 30%) 
@ இலாபம்‌ - தேறிய அலகு விலையின்‌ சதவீதம்‌ (10% - 30%) 


(26 புள்ளிகள்‌) 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 





10. 200 ௩ நீளமான தெருவொன்றில்‌ A இலிருந்து K வரை இனங்காணப்பட்ட 20m வீச்சினைக்‌ கொண்ட 11 
நிலையங்களில்‌ மட்டக்கோல்‌ வாசிப்புகள்‌ பெறப்பட்டு அறிக்கையிடப்பட்டன.  பீடக்குறி (B.M.) கடல்‌ 
மட்டத்திலிருந்து 20. 350 ஆக அமைவதுடன்‌ எல்லா அளவீடுகளும்‌ மீற்றரிலாகும்‌. 


உபகரண நிலைய இல 1 2455 (B.M), 1.360(A), 1,250, 0.590 (C), 0.690 (D) | 
உபகரண நிலைய இல 2 1745 (D), 1.530(E), 1.32, 1.215 (G) 
உபகரண நிலைய இல 3 1445 (G), 1.250(H), 1.2452, 1.090 (J), 0.890 (K) 





(1) நியம முறைக்கமைய மேற்குறித்த வாசிப்புக்களைக்‌ குறித்துக்காட்டுக. 


அக A 
£.745| 1.530 1.320 4x1 52) 


D lems TE 1205 


0,590 
1.360 1.250 1250. |, 245 |1050 (0,890 


பிட 


B ¢ pb £ F G H | ்‌ 
A 


BMI 


À 2455 
20.350 (4) 


(ii) ஏற்ற இறக்க (rise and fall) முறையைப்‌ பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு மத்திய (கோட்‌ டூ ர்‌ அட்டு 
சுருக்கப்பட்ட (reduced) உயரங்களைக்‌ கணிக்க. 





A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
k 





12.859 [+ 2.859 


Dn டை த 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ 


அந்தரங்கமானது 


Gi) ஏற்ற இறக்க (rise and fall) முறையைப்‌ பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு மத்தியகோட்‌ G நிலையத்துக்குமான 


சுருக்கப்பட்ட (reduced) உயரங்களைக்‌ கணிக்க. 
> பிற்பார்வை வாசிப்பு - 2 முற்பார்வை வாசிப்பு 
È எழுப்பம்‌ - ௨ வீழ்ச்சி 


இறுதித்‌ தீர்த்த மட்டம்‌ - முதலாம்‌ தீர்த்த மட்டம்‌ 


ye 


Se He % 23% SE SE 
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